W ydział 


Posiedzenie 


z dnia 5 Października 1911 r. Rok IV. N:7. 
Obecni: w 
Przewodniczący Wydziału p. J. Lewiński. 
Sekretarz p.J. Tur. 


Członkowie Towarzystwa pp.: W. Biernacki, E, Bogu- 
sławski, Z. Dmochowski, J. Eismond, Wł. Gorczyń- 
ski, WŁ Janowski, W. Kamocki, L. Kryński, W. May- 
zel, SŁ Miklaszewski, E. Przewoski, Fr. Pułaski, 
W. Sierpiński, A. Sokołowski, J. Sosnowski, K. Sto- 
łyhwo, St. Thugutt, Z. Weyberg. 


Komunikaty. 


1. Pan Wł. Gorczyński: 


Pierwsze prace w Obserwatoryum Meteorologicznem 
pod Grodziskiem. 
Komunikat zgłoszony dn. 20 Maja 1911. 
WSTĘP. K 
W r. 1910 dokonano bardzo ważnego dla meteorologii krajo- 
wej przedsięwzięcia, a mianowicie zbudowane zostało poza miastem 
specyalne Obserwatoryum Meteorologiczne, które w właściwy spo- 


Sprawozdania Towarz. Nauk. Warsz. Rok IV. 1911. Zeszyt 7. 4 
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sób uzupełniać będzie dotychczasowe Biuro Meteorologiezne przy 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, jako miejsce cen- 
tralne dla stacyj prowincyonalnych. 

Jako wartości tymczasowe spółrzędnych geograficznych dla 
nowego Obserwatoryum Meteorologicznego przyjąć można: 

szerokość geogr. 9 —= 520 6' N. 
* - długość geogr. À =20%38' E.Gr. 

Przybliżone wzniesienie nad poziom morza wynosi 113 metrów, 

W porównaniu z Biurem Meteorologicznem w Warszawie 
(p =5216/, 3 = 21915, H = 127) Obserwatoryum pod Grodzi- 
skiem jest wysunięte ku SW; odległość od Warszawy (Muzeum) 
w linii powietrznej wynosi około 34 kilometrów. 

Ponieważ budynek Obserwatoryum ukończony został dopiero 
w jesieni 1910 r., więc obserwacye pod Grodziskiem, rozpoczęte 
już w czerwcu tegoż roku, prowadzone były do końca roku na te- 
rytoryum prowizorycznie wybranem, w odległości kilkuset metrów 
od miejsca budowy. Terytorya te mają widnokrąg otwarty i na- 
dają się najzupełniej do celów obserwacyjnych; zwłaszcza dogodne 
wydaje się położenie placu, wybranego na Obserwatoryum, który 
położony jest na wzgórku koło wioski Kawenczyn, w odległości 
dwóch kilometrów od plantu kolejowego i rynku w Grodzisku. 
Nadmienić przytem należy, że plac obserwacyjny znajduje się po 
stronie wyniesionej i przeciwnej względem nizinnych i wilgotnych 
łąk i pól, ciągnących się od Grodziska ku Warszawie. 

Obserwacye pod Grodziskiem rozpoczęte były od spostrzeżeń 
pluwiometrycznych, notowanych już od końca maja 1910 r. W dru- 
giej połowie czerwca ustawione były dwie klatki angielskie, do któ- 
rych w lipcu dołączono trzecią, | 

Wogóle zaś, w połowie drugiej 1910 roku, zdążono zainsta- 
lować pod Grodziskiem następujące przyrządy: 

a) Barometr rtęciowy systemu naczyńkowo-lewarowego oraz 
barograf Richarda. 

b) Klatkę angielską (N. 1) 1), służącą jako normalna do zwy- 
kłych notowań temperatury powietrza. Klatka ta zawierała 2 ter- 
mometry (termometr suchy i zwilg., stanowiące zwykły psychro- 


1) Por. schemat (str. 278) ustawienia termometrów w klatkach an- 
gielskich w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem. 
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metr Auguste'a), dalej termometr maximum, termometr mini- 
mum, oraz hygrometr włosowy; nadto 2 termometry dodatkowe, wi- 
szące, dla porównań przy ściance wschodniej i zachodniej w klatce 
angielskiej. Psychrometr aspiracyjny Assmann'a zawieszany 
był z zewnątrz klatki przy ściance zachodniej w godzinnach ran- 
nych i wschodniej w godzinach popołudniowych, a to dla uniknię- 
cia zbyt silnej operacyi słonecznej na przyrząd. 

c) Klatka angielska (N. 2), ustawiona na tejże wysokości, 
h; — 2,1 m nad powierzchnią gruntu, co i klatka poprzednia (N. 1), 
zawierała termograf Richarda, a także termometry maximum 
i minimum oraz 2 zwykłe u ścianki zachodniej i wschodniej. 

Termometry max. i min. były tu umieszczone ponad termo- 
grafem, bliżej daszku klatki angielskiej. 

d) Klatka angielska (N. 3) z 4 termometrami wyniesiona była 
tylko na 1,2 m nad powierzchnią gruntu i służyła do oceny różnic 
temperatur w warstwach dolnych powietrza. 

e) Psychrometr aspiracyjny Assmann’a w dwóch egzem- 
plarzach. 

f) Wiatromierz z deseczką systemu Wild'a. 

g) 1 termometr gruntowy na głębokości 0,05 m. 

h) Heliograf szklany systemu Campbell'a oraz drugi eg- 
zemplarz systemu fotograficznego. 

i) Ewaporograf modelu Richarda. 

k) Nefoskop. 

l) Pierścień słoneczny. 

m) Pyrheliometr elektryczny kompensacyjny systemu Äng- 
ström’a, z częściami dodatkowemi: amperomierzem, galwanomie- 
rzem, oporńikiem, reostatem i akumulatorem. 


n) Zbiór zk węg składający się z 2 egzemplarzy syste- 
mu Hellmann'a, umieszczonych na wysokości 2 mi 1 m; dalej 
z 2 egzemplarzy systemu W ild'a, podobnież ustawionych w celach 
porównawczych i wreszcie z 1 plawiometru systemu Dostrzegalni 
Morskiej w Hamburgu. 


Z tymi przyrządami zebrano w Grodzisku, w ciągu połowy 
drugiej 1910 r., liczny materyał obserwacyjny; spostrzeżenia, do- 
konywane w odstępach codziennych w czasie od 7-ej rano do 9-ej 


wieczorem, były prawie stale notowane przez L. Suchońskiego 
iK. Komendarczyka. 


http://rcin.org.pl 


— 28 — 


Główną uwagę zwrócono na porównania klatek angielskich 
z psychometrem aspiracyjnym oraz na rozkład temperatury we- 


KLATKA Nef KLATKA N9 


KLATKA N:3 ' 


"fosa QE anoh 


son masanna maod 
S dust 


SDS AE AM M TA Puit AO EE LESE R E T E 
Schemat ustawienia termometrów w klatkach angielskich 
w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem. 


wnątrz ochrony żaluzyowej i wreszcie na wpływ bezpośredniej in- 
solacyi słonecznej na wskazania klatek. Pozatem wyprowadzono 
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przebieg dzienny różnych elementów meteorologicznych w ciągu 
połowy drugiej 1911 r., w Obserwatoryum pod Grodziskiem. 


CZĘŚĆ PIERWSZA. 
Porównania termometryczne. 


W tabelach liczbowych (Tab. I, Tab, II, Tab. III) poniżej 
przytoczonych, podane są odchylenia temperatury powietrza w klat- 
ce angielskiej, w porównaniu z wskazaniami psychrometru aspira- 
cyjnego, a dalej różnice wskazań temperatury w klatkach ze wzglę- 
du na wyniesienie-termometrów nad powierzchnię gruntu i na spo- 
sób umieszczenia termometru wewnątrz samej klatki. 

Z tabel powyższych wynikają następujące wnioski: 

I. a) Klatka angielska wykazuje przeciętnie nieco wyższe 
temperatury, niż psychometr aspiracyjny. 

b) Średnio temperatura, mierzona w klatce angielskiej, jest 
wyższa (między 7-4 rano a 9-ą wieczorem) o 


093 dla godzin słonecznych (od lipca do września), 

VA, > (od października do grudnia), 

TAT vers dni, zarówno pochmurnych jak i pogodnych 
(od lipca do września) 

O1 , 3 g (od pażdziernika do grudnia). 


c) Odchylenia między klatką i psychrometrem zdają się być 
większe dla godzin koło zachodu słońca, niż dla pozostałej pory 
dnia. 

d) Obserwowane poszczególnie największe odchylenia między 
temperaturą w klatce angielskiej i na psychrometrze aspiracyjnym 
tylko niewiele odbiegają od 1°. 

II. a) W miesiącach cieplejszej połowy roku (np. w sierpniu 
i wrześniu), temperatura na wysokości 2 metrów nad powierzchnią 
gruntu jest nieco niższa niż na wysokości 1 metra i wogóle wzra- 
sta w miarę przybliżania termometru ku powierzchni gruntu. Sto- 
suje się to jednak do cieplejszej pory dnia (np. od 9 rano do 5 pop.), 
gdyż wczesnym rankiem i wieczorem wyżej nad powierzchnią jest 
przeciętnie nieco cieplej, niż niżej. 

b) W miesiącach zimniejszej połowy roku (np. w paździer- 
niku, listopadzie i grudniu), temperatura w klatce na wysokości 2 
, metrów nad powierzchnią gruntu wypada stale wyżej, niż na wy- 
sokości 1 metra. 
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Tabela I. 


Odchylenia temperatury powietrza w klatce amgielskiej 
w porównaniu z wskazaniami psychrometru aspiracyjnego. 
(Według spostrzeżeń Obserwatoryum Meteorologicznego pod 
Grodziskiem w r. 1911). 
= 


Średnie ze wszyst- Średnie dla godzin ze e i pac 
kich dni słońcem (©) aus Sql 


VI vuliX| x xIxijvivm|IX x ARE ai Mere ee 


a 1910 
0. o. | 0.0 | 0.9 | 04 o.o | 0.0 | 00 | 00 | 0.0 | 00 | 00 
LT 1 ALL AE e | 0, | 1.8. AS SA EEC E 0 
8 SU alter col ent's. let le 0, — | 009 
9 EAE OIN aA | A E E ERA" ZEK 
10 MIENIE OSA PER PA KOPA FE LE 1.90 
11 Siea EOE ea 1.) 0, 2 |83 |2 1 2] 180 
FonanY 2 BU | 1-50] „OKB: | BEDA JW ZŁE 1.01 
1 pop] 2, | 2, | 412 1.0 |1 |8 | 8 |.2, | -8s |05| 25| 1.8 
2 1, | 2 | 2, | .0; | 8 3,8 |3,|1 |2,] 10 
3 23584] 15 | s 18. | 8558517] MS 0e 
4 2.24 « | «1018-1548 CT ER PR NE ETS 
5 212,12.) 41.0) 0,18 | 2,| 8: |-2,] > ae 
6 SD 0 RA PAUL «1.4 RS EC OS EC PO RE 
7 8-244 | 2; mel w 6 25 OPS PQ OS 1.00 
8 A AZAC| 22020 I ARES BAR EE D —| 09 
SEBA, | BATY KOMIE PZP LES EC LE 0 


EDE | | 
Średnio [0.02 Pe 0.02 | 0.01 0.00, 0.00;| 0.08 0,03 | 0.03 | — AOR YE 
| | | | | | 


Uwaga do tab. I Wszystkie odchylenia są dodatnie, co znaczy, że 
przeciętnie klatka angielska wykazuje stale temperatury wyższe, niż psy- 
chrometr aspiracyjny. 


Odchylenia podane są w częściach dziesiątych stopnia (z zaokrągle- 
niem części setnych do 5 jednostek). 

Znak („) oznacza, że w danych godzinach obserwacye prowadzone 
nie były; znak (—) wskazuje zaś, że w ciągu danego miesiąca nie było 
słońca (©) podczas obserwacyj w godzinie oznaczonej. 


Nagłówki z cyframi rzymskiemi odpowiadają kolejnym miesiącom 
od sierpnia (VILI) do grudnia (XII) 1910 roku. 
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Tabela II. 


Różnice wskazań temperatury w klatkach angielskich na 
wysokości 2 m i 1 m. 


Średnie dla wszystkich Średnie dla godzin ze SE a 

1910 r. dni miesiąca słońcem (©) z3 à 
T7 + ] x: E AUREZ, (FREE TZ | U Sok WAY Pare ( a Et 

v| Ix | x | xI | x| vm Ix | x | xı | x12832 
| | A 


| : 
(0 |%|0 | © |ospo. |, |28 | ao] "o. 
7 rano | 0] 0|—0,|—.0,|—1 |—0,) 0,—1)| 4 | — | —5 
SN | 0 J=0 2000 AM AISI A 8 
8%, | 0-1 |-0,|—0,] 2) 0; —.1| 3 E R 
po. BI 4100 1/73 agi 2| 0-05 |-2| 7 
Ż) | 0/=0|-06/-0) 2) 42M $| = 7 
bw, Os| 0/—0|-1/-1] 4, 40) — 4 | — 5 
8 wiecz.| —.0, | —.0,| —1 | -.0,)—1| — | — | — | 8 | — | —5 
9 , |-0|-0-1—0—17f—|- | - |>| — | =5 
| N 


Uwaga do tab. II. Różnice podane są w dziesiątych częściach sto- 
pnia, przyczem części setne zaokrąglane były do 5. 

Znak — (mniej) wskazuje, że klatka umieszczona niżej (t. j. bliżej do 
powierzchni grunta) pokazuje, mniej niż klatka znajdująca się wyżej 2 m). 

Różnice dodatnie (bez znakn) oznaczają natomiast, że klatka wyższa 
daje niższe wartości temperatury powietrza. 

Nagłówki z liczbami rzymskiemi oznaczają miesiące od sierpnia (VIII) 
do grudnia (XII) 1910 roku, 


c) Odnośne różnice nie dochodzą zazwyczaj do 07,1 i tylko 
dla godzin słonecznych w lecie przenosić mogą średnio 09,2. 

II. a) Rozkład temperatury wewnątrz klatki angielskiej wy- 
kazuje różnice zależnie od słońca, a mianowicie od stopnia usło- 
necznienia i od pory dnia i roku. 

Termometr, umieszczony przy ściance wschodniej, wykazuje 

przed południem więcej, niż podobny termometr przy ścianie za- 
chodniej; po południu stosunek ten ulega odwróceniu. 

b) Różnice między wskazaniami termometrów w klatce, przy 
ściankach wschodniej i zachodniej, nie dochodzą średnio do 09,3 
dla godzin słonecznych w miesiącach cieplejszych. Maximum róż- 
nie wypada rano, około południa zanikają one zupełnie, a po po- 
łudniu zmieniają znak. 
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Tabela III. 


Różnice wskazań termometrów w klatce angielskiej (h=2 m) 
przy ściance lewej (wschodniej) i prawej (zachodniej). 


NCM a ri A 
= IX | X XII VM 1x | X | x; xu|vin Ex. | XI | XII 

0e |00 | 0e | oo | oo [oo 0e 00 Lo | 00 lue | 0° | 00 | 0. | oo 
MANIA OZ) =] | A, Lolo) 0820 o| ol o| o 
8, gen =) Tati) 0! ol S «0 oj 0 o 0 
15, | 0! 0) 0-0] 0, 0| 0! 0-01 of o| o| 0) 0! 0 
1p.p|—0;—1 |--0,|—0,|—1 |--0 —1 -6/-0 —0 | 0) 0) 0) 0 | 0 
2, |-1]—.151—0,|-.0,| — [=i |-.1 |—0,—.0 |—.0 | .0]-0|.0) 0 | 0 
DRE rar dl. 0] 60010150 o | 0 
81"|-|=| "F1-9-0|-0| of 000-012) 0 
9|-1-|-|-|-|-o-0| o| o) o|-o|-0 0 0 o 


Średnie dla godzin ze 


słońcem (©) w czasie Średnie dla wszystkich Średnie dla godzin 


Uwaga do tabł. III. Różnice dodatnie (bez znaku) oznaczają, że 
termometr lewy (wschodni) daje więcej, niż prawy (zachodni); znak 
— (mniej) wskazuje natomiast, że termometr prawy posiada wyższe war- 
tości temperatury, niż termometr lewy w tymże czasie. 

Różnice podane są w częściach dziesiątych stopnia (z zaokrągleniem 
części setnych do 5 jednostek). 

Nagłówki z liczbami rzymskiemi oznaczają miesiące od sierpnia (VIII) 
do grudnia (XII) roku 1910. 


c) Średnio dla wszystkich dni miesiąca (zarówno pogodnych 
jak i pochmurnych) różnice powyższe tylko rzadko przekraczają 
091. Tworząc średnie dla godzin bez słońca nie otrzymuje się śred- 
nio różnie w częściach dziesiątych stopnia. 

d) Obserwowane poszczególnie różnice między wskazaniami 
termometru w różnych miejscach klatki angielskiej, dochodzić mo- 
gą do paru dziesiątych stopnia (do 19). 

W Tabl. IV (str. 283) podane są różnice między wartościami 
wilgotności, wyprowadzonemi z wskazań psychrometru aspiracyj- 
nego w porównaniu z danemi psychometru Auguste'a w klatce an- 
gielskiej. Różnice te stosują się do klatki X 1, 

Z Tabl. IV wynika, że 


http://rcin.org.pl 


Odchylenie 
największe 
+ lub — 


EJ oA 


IV. a) wilgotności, wyprowadzone z danych w klatce angiel- 
skiej, są w ciągu dnia przeciętnie nieco wyższe od tych, które 
otrzymuje się według psychrometru aspiracyjnego; 


Tabela IV. 


Różnice wilgotności między wskazaniami psychrometru 
aspiracyjnego i danemi w klatce angielskiej. 
(Według spostrżeżeń w r. 1910 w Obs. Met. pod Grodziskiem). 


Różnice wilg. bezwzgl. Różnice wilg. względnej 


w mm w 

sierp. |wrzes. paźdz. list. |grud.| sierp. |wrzes. paźdz. list. grud. 

w i 
7 rano 0 —0 0 l 0 —0 | 1 1 1 
CITE E n NL 1 0 PA ii aid a: 
LAI QAR UE) PERKOZ AN ŻYJ ZE 
ION 8.01] = lo LZS 0! — | — | — 
AFA sli Ooo RNA | —1 KPE W INE | 
18 połdn. | 2 | -0| = |=|=| 0 | 0| — | — | — 
1pop 2 0 A WIA 019303181 1. |DO 
Sr A 29. 1 06 R PE 0 54050 
Die: 40 CN ETS zz SR r Res de PS ZA 
ae Bot Les ERA LR o | mi | = 
AA 4 CWE © POWO i PACK GRY PES: 
{ES 4 8| — | — | — 1 | 1 — | | = 
7 wiecz. | 5 2 — |=|=|s | -$|-— | -| = 
So 8 1) 4/0736 |] OPLA rd 
Goh 1 14 Po ONE o | CE EE KL | A 


Uwaga do tab. IV. Odchylenia utworzone są z różnie (klatka ang.) — 
(psychr. aspir.). Znak — (mniej) oznacza, że wartości wilgotności w klatce 
są niższe, niż odpowiednie dane według psychrometru aspiracyjnego. War- 
tości bez znaku mają znaczenie odwrotne. 

Różnice wilgotności bezwzględnej podane są w częściach dziesięt- 
nych mm (z pominięciem 0 przed znakiem dziesiętnym); dlo wilgotności 
względnej różnice odnośne podane są w całych %. 


b) w sierpniu, w godzinach popołudniowych, różnice te 


w średnich miesięcznych dochodzić mogą do 0,5 mm dla wilgotno- 
ści bezwzględnej i do 3% dla wilgotności względnej. W zimniej- 
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szej porze roku (np. listopad, grudzień) różnice te są nieznaczne 
(nie przenoszą 0,1 mm, względnie 1%); 

c) różnice wilgotności wykazują pewien przebieg dzienny 
z tendencją do maximum przed zachodem słońca; w wczesnych 
godzinach rannych różnice zmieniają niekiedy znak, co znaczy, że 
w klatce jest wtedy suszej, niż w otaczającem ją powietrzu atmo- 
sferycznem. 

Wreszcie wspomnieć należy, że porównania wskazań termo- 
metrów maximum i minimum w klatkach N 1, N2iN3, dopro- 
wadziły do następujących różnie w średnich miesięcznych: 


1910 r. sierpień wrzesień  paździer. listopad grudzień 

0: 0.2 0 AU 0.” 0.” 

=( Max. — 0, „0; „0; „0 0 

z| śred. 

s Min. l xi .0; 0;: KU 

Al śred. 

=| Max „0; 0 „0 0 0 

z| śred. 

Ą MR eee LEW. et 0 0 

0 D 

z| śred. 


Znak — (mniej) wskazuje, że klatka N 2 lub N 3 daje war- 
tości niższe, niż klatka N 1. 

Ponieważ klatki N 1 i N 2 znajdowały się na jednej i tej sa- 
mej wysokości nad poziomem gruntu, więc podane wyżej różnice 
w temperaturach skrajnyeh wynikają tylko z niejednakowego 
umieszczenia termometrów max. i min. wewnątrz danej klatki. 
W klatce N 1 termometry te znajdowały się mianowicie w pozycji 
zwykłej blizko dna klatki, gdy w klatce N 2 przesunięte one były 
ku górze, blizko daszku klatki. Wynikające stąd różnice okazują 
się nieznaczne (do 00.1), przyczem umieszczenie górne wpływa 
przeważnie na zwiększenie wartości skrajnych. 

Różnice max. i min. w klatkach N3iN 1 wynikają z nie- 
jednakowego wzniesienia nad powierzchnią gruntu i również rzad- 
ko tylko dochodzą do 07.1 w średnich miesięcznych. Zgodnie z da- 
nemi Tabl. II, ranne temperatury minima, obserwowane w wy- 
żej wymienionej klatce N 3, są przeważnie nieco mniejsze niż 
w klatce N 1. 
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Na zakończenie warto przytoczyć rezultaty porównań klatki 
angielskiej z psychrometrem aspiracyjnym, otrzymane w r. 1910 
na stacyi meteorologicznej w Olezedajowie na Podolu oraz w Obser- 
watoryach Meteorologicznych w Pawlowsku koło Petersburga 
i w Eberswalde koło Berlina. Dane te zgrupowane zostały w Tab. V. 


Tabela V. 


Różnice wskazań psychrometru aspiracyjnego w porownaniu 
z klatką angielską (h = 2 m). 


Olczedajów 1910 | Pawłowsk 1898—1899 |F hersw. 
(klatka angielska) mk.  (psychrometr aspirac.) 
7 rano |1 po p. 9 wiecz.| 7 rano | 1 po p. |9 wiecz | 8 rano 

Zima (XIL,I,ID] 050 04 | 050 | —000,| 001 | -000,| 0.0 
Wiosna (III, | 
EV, YX 7a | 220% | 00, | 051 |-0%0 | 0.8 |—00,| 0.0, 
Lato (VI, VII, | | | 
VII) . . . | —0.01,| 0.02, | 001 0.00 | 0.04, | —000,|] 0.0, 
Jesień (IX, X, | 
XD. . . .|—051 | 02, | 00, | -091| 091 | —001 | 0.0 
Średnio zarok | — 0.091 | 002 | 0.0, | —0.00, 002, —0.0;] 0.0 


Przytoczymy, że dla Obserwatoryam Meteorologicznego pod 
Grodziskiem otrzymano w r. 1910 następujące wartości różnie 
* psychrometru aspiracyjnego i klatki angielskiej: 


lipiec, sierpień, październik, 
wrzesień. listopad, grudzień. 
($ra00 Pr Pe OPAL 09.0; 
1 popołudniu. . . 07.2 07.1 
9 wieczorem . . . 0*.1, 09.0; 


Jeżeli porównać rezultaty, przedstawione w Tab. V, z różni- 
cami, które dają budka Wild'a i wogóle inne sposoby osłon ter- 
mometrycznych, to pierwszeństwo klatki angielskiej występuje 
w sposób niewątpliwy. Tak np. dla stacji meteorologicznej w Ol- 
czedajowie na Podolu otrzymano w r. 1910 następujące różnice 
wskazań psychrometru aspiracyjnego i budki Wild'a bez sztucz- 
nej wentylacji (h = 3,5 m.). 
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7 rano i popoi. 9 wiecz. 


Jesień, zima (IX — II) . . . . . .—01 p 09.0 
Wiosna, lato (III — VIII) . . . . . O1 19.0 00.2 
Srodnio;za rok 1910:':. m 031 IS a 0,7 00.1 


Powyższe dane charakteryzują odchylenia dla temperatur ter- 
minowych; dla temperatur skrajnych odnośne rezultaty zestawione 
są w Tab. VI. 


Tabela VI. 


Odchylenia temperatur skrajnych w osłonach termometrycznych 
w porównaniu z psychrometrem aspiracyjnym. 
(Według danych Observatoryum Meteorologicznego w Pawłowsku). 


Klatka angielska 
(1898—1899) 


Budka Wild'a | 
(Średnie za lat Ochron franc. 
dziesięć) (1898—1899) 


max, min, max. | min. 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

I 25 =i 8 À Ba | —2 
II 4 4) 6 al ASS 
TL, 4 —4 1.1 2 1.1 —1 
IV. 2 —8 9 2 8 = 
y 8 EY 8 8 11 = 
VI CM NA A 627.10) RES 
VII *. 3 0 1:4 4 1.8 —l 
VIII . 2; 20, 8 4 1.0 —8 
TX". 2 =0 A 8 p =l 
= 8, So 5 3 7 4 
XI; (i; 2 4 0 1 | —8 
XII 8 ZA 4 „0 4 A 
R 8 o 7 2 8 | Lug 


NB. Znak — (mniej) oznacza, że wartości w klatce, budce lub 
w ochronie były niższe, niż odpowiednie dane według specyalnie wentylo- 
wanego termografu, którego wskazania redukowane były nadto do psychro- 
metru aspiracyjnego. 

Z Tab. VI wyprowadzić można następujące wnioski: 


1) W klatce angielskiej maxima temperatur sa nieco za 
wysokie (w średniej rocznej o 0°.3), minima zaś za nizkie (w śred- 
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niej rocznej o 0°.2). Amplituda dzienna powiększa się więc z tego 
powodu o 07.5. 

Powiększenie maximów temperatury objaśnia się wpływem 
bezpośrednim usłonecznienia, zniżka minimów wpływem wypro- 
mieniowania. 

2) W budce Wild'a maxima wypadają zbyt wysoko (prze- 
ciętnie za rok o 09.7), minima zaś również za wysoko (lecz tylko 
0 02 w średniej rocznej). Amplituda dzienna ulega więc zwięk- 
szeniu o 0°.5 w przeciętnej dziesięcioletniej. 

Jedynie budka Wild'a, w przeciwieństwie do klatki angiel- 
skiej i do ochrony francuskiej, daje zbyt wysokie minima tempe- 
ratury, a więc jest w godzinach nocnych najlepiej zabezpieczona 
od wpływu wypromieniowania. 

3) Ochrona francuska daje zbyt wysokie maxima temperatu- 
ry, podobnie jak budka Wild'a; minima zaś temperatury wypa- 
dają zbyt nizkie, podobnie jak w klatce angielskiej. 

Amplituda dzienna ulega stąd przeciętnemu zwiększeniu o 1°. 

Z wszystkich tych danych wynika, że zaprowadzone od 1910 
roku wyłączne użycie klatek angielskich na nowozakładanych sta- 
cjach Sieci Meteorologicznej Warszawskiej znajduje zupełne uspra- 
wiedliwienie na mocy tych rezultatów, które już dotąd otrzymane 
zostały w Obserwatorjach Meteorologicznych, włączając i no- 
we Obserwatorjum pod Grodziskiem. 


CZĘŚĆ DRUGA. 
Przebieg dzienny elementów meteorologicznych. 


Przebieg dzienny temperatury opracowany został według od- 
czytań bezpośrednich psychometru aspiracyjnego Assman n’a, 
dokonywanych w odstępach cogodzinnych między 7-ą rano i 9-ą 
wieczorem. W miesiącach październiku, listopadzie i grudniu 
1910 r., notowania bezpośrednie uskuteczniane były o godz. 7, 8 
i 11 rano, oraz o godz. 1, 2, 5, 8 i 9 po południu. Dla pozostałych 
godzin w ciągu dnia i dla godzin nocnych, brakujące dane tempe- 
ratury wprowadzone zostały według danych termografu systemu 
Richard'a, umieszczonego w klatce N 2. 

Psychrometr aspiracyjny wisiał przy klatce N 1, na tejże wy- 
sokości nad poziomem gruntu. 

Poprawki, jakie należało zastosować w opracowaniu danych 
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termografu, wyprowadzone zostały z porównania jednoczesnych 
wskazań psychrometru Assmann'a i przyrządu samopiszacego; 
do porównań tych brano godzinę 7 rano i 9 wieczorem. Dla sierp- 
nia 1910 r. otrzymano w ten sposób dla godzin nocnych poprawkę 
stałą —0°.3, dla września poprawkę zmienną od 07.0 do +0°.2, dla 
pażdziernika + 0°.6 i + 00.7, dla listopada 0°.0 i wreszcie dla gru- 
dnia 1910 r. poprawki + 00.1 i +002. Wszystkie te wartości sto- 
sują się tylko do poprawiania średnich miesięcznych dla kolej- 
nych godzin, a nie dla redukowania danych z dni poszczególnych. 


T bela VII. + 


Temperatury w ciągu doby według spostrzeżeń w Obserwatoryum 
Meteorologicznem pod Grodziskiem, w r. 1910. 


g 


Temperatury średnie 


A Temperatury średnie À 5 

Fa dla miesięcy: RE dla miesięcy: 

rg F ` di E RE 

2% oS | | | 

© g VITRE EX EEE EZ 5 "| VIL/VIII IX | X | XI |X 
A | | 


la| — 128 /10.0 | 56 | 15 | 11 tpl201 20.5 16,7 107. 38 8.0 
2 | — 125 |9.6 55 | 1.8 | 12 | 2 |20.4 208 16.7 |10.6| 8.8 | 80 
3 | — 119 98 52 | 12 | 11 | 3 |20.7 208 168/108 3.2 27 
4 | — 1115 9.1 | 50 | 12 |. 1.1 | 4 |205 20.5 16.7 10.8 26 | 2.4 
5 | — 114* 8.9 | 50 | 1.2 | 1.1 | 5 |19.9 20.0 15.9, 93 20 23 
6 | — 127 | 8.8* 47* 11 11} 6 |190 186143! 85| 18 20 
T |146 144 96 | 5.1 10* 11 | 7 |18.0 169 180! 73 15 | 1.7 
8 |16.4 16.0 115 | 5,9 | 1.0* 1.0*| 8 |164 16.1 12.4) 6.8! 12 | 18 
9 |173 176 (18.0 | 71 | 14 1o*| 9 |153 155 120| 63 12 | 18 
10 |18,2 18.7 |145 | 85 | 19 | 17 |10 | = |142| 11.4] 59 18 | 15 
11 |19.2 19.8 115.6 | 9.2 | 26 22|11 | — 185 10.9] 5.6. 13 | 14 
12 |19.7 200 116.8 |102 | 29 | 2.7 |12 | — |182 10.6| 54 12 | 15 

Południe | | | północ | | 

| | 2 

Max, |207 208 168 108 33 | 30 es DEE AZ a Taa 
Min. | — 114 88 47 10 | LO [goazin | | 

sana (661 Riel Ka a nad ae ore APC E à Pa QE 

jax] — 16.1 128) 78 22 | 20 [rep | 

+ Min.) | + 9p) 
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Tabela VIII. 


Wartości cogodzinne wilgotności powietrza według spostrzeżeń 
w r. 1910 w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem. 


Średnie miesięczne wilgot- Średnie miesięczne wilgot- 
ności bezwzględnej w mm ności względnej w % 
Godziny D ES) ZWS KE r Pixy T 


sld] || S 1 Se )"S 
= —- 

7 lue 106 | 88 63 41 | 48 |82 860 905 982 914 |980 
114 109 87 65 46 | 48 [85.0 808 848 91.0 918 984 

9 Muz Kia Kae | — | — | — [ass 786 rz4| — | —| — 
10 ‘hu 1os kot = | — | — fosa leva 725 | — | — | — 
1 {ue 107 |90 | 71 | 48 5.0 [70.1 (63.8 67.9 79.5|86.7 915 
ie” Ds 107 |89| — | —| — ko es A —| = NZ 
1 (116 104 89 6.9 | 49 5.3 |67.8 58.6 641 72.1834 912 
2 [117 103 9.2 68 49 | 5.8 [65.7 57.3*651 71.4 88,6 | 91.0 
8 jus 106 9.0) —| — | — [648 577 622* — | — — 
4  |i18ej10.6 | 9.1 | — | — | — Jes.t*j600 670 — | — | — 
5 |ua 106 95 | 7.2 | 48 52 |665 635 708 80.9 90.0 928 
6  |it9 115 96) — | — | — prez us 290) — | — | — 
2 eue |94|-— | —| — ls05 286 827 — | — | — 
8  |i19 111 9.2 | 6.9 | 46 50 |856 819 [85.3 885 916 92.2 
9 Ur 112 | 9.2 | 67 | 46 | 5.0 [834 187.9 |86.4 303 91.2 |923 


| 
86| 75) 43) 8. 


Min. abs. 5 À | 
23.5 | 17.7 18.0 | 10.4 7.7 | 8.0 | 99 | 91 | 100| 100, 99 | 100 
| 


Max. abs. 
Różnica |14.9|10.2| 8.7) 7.8| 5.2 | 6.0 | 66 | 66, 64| 54) 86 | 


NB. Wilgotności wyznaczane były przy pomocy psychrometru aspi- 
racyjnego Assmanna na wysokości 2,1 m nad powierzchnią gruntu. 


Z danych Tab. VII wynika, że przebieg dzienny temperatury 
wykazuje jedno maximum dzienne (między godz. 3 w lipcu i 1 po 
poł. w grudniu) i jedno minimum koło wschodu słońca (koło godz. 
5 rano w sierpniu i po godz 8 rano w grudniu). Amplituda tem- 
peratury ulega silnej zniżce w październiku i wogóle zaś szybko 
spada od lata ku zimie. 

Wartości średnie temperatury, obliczone z 24 godzin w ciągu 
doby, różnią się o 09.1 do 0.%5 od średnich, wziętych z najwyższej 
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i najniższej temperatury dziennej według wzoru 4 (Max —- Min). 
. Natomiast średnie, obliczone według wzoru 4(7,+2.1,+9,), wy- 
kazywały w połowie drugiej 1910 r. znaczne odchylenia od śred- 
nich z 24 godzin; średnie z trzech godzin terminowych wypadały 
za wysoko i różnice dochodziły w sierpniu do 1%. 

W Tab. VIII zestawione są wartości cogodzinne (od 7 rano 
do 9 wieczorem) dla wilgotności powietrza, według danych psy- 
chrometru aspiracyjnego. Gdy wilgotność względna wykazuje je- 
dno minimum dzienne (między 12 a 4 po południu), przebieg wil- 
gotności bezwzględnej jest bardziej skomplikowany. W miesia- 
cach cieplejszej pory roku (np. lipiec, sierpień, wrzesień) mamy 
w ciągu dnia minimum popołudniowe (między godz. 1 i 4) i maxi- 
mum przed zachodem słońca (6—7 po południu). Amplituda dzien- 
na jest nieznaczna dla wilgotności bezwzględnej i niewiele tylko 
odbiega od 1 mm w średnich miesięcznych. 


Tabela IX. 


Zachmurzenie średnie i prędkości wiatru w Obserwatoryum 
Meteorologicznem pod Grodziskiem w r. 1910. 


Średnie miesięczne stopni Średnie miesięczne prędkości 
zachmurzenia wiatru w m/sek 
Godziny PIS TROT - _ CEE EE TĄ 
| rg a. 


a 
£ 


7 rano |75 55 7.0 | 8.4 9.8 | 84 | 53.1 85 | 26 | 2.7 | 4.3 


8.4 8|8 
8 , |78|57|66|78|90|87|86|87|29|27/87|8. 
Cr MZElBo ar le) 2 | zlaoj sz rj | zj 
6. w ZB SZ les) 2 == a GÓ GŁ) See 
1 „ |75|66| 68 |7.0 | 86 | 80 | 42 |8.7 | 86 | 85 | 40 | 41 
12 poł, | 29 | 67 |65| — — | — |42 46 |36 | — | — | — 


1 po pol] 7.7 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 8.8 8.4 | 4.2 | 49 | 42 | 40 | 5.1 | 8.6 
"PAP 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 9.0 | 8.9 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.9 | 4.0 


72 | 6.6 | 5.1 | 6.6 | 70 | 74 | 2.7*| 8.0*| 26° 28 | 42 | 88 
9 wiecz.| 7.0 | 5.7 | 48 | 51 | 7.9 | 6.9 | 28 38 | 26 | 33 | 47 | 40 
| 


8 5128172832] — | = | + 1a2)58/401,—]| = | — 
W „902198188 | 2 |= |= ii | 67189] = ae 
5 „ |73 | 64 |59 | 65 8.1 8.8 |8.4 48 |8.1 | 84 | 42 | 88 
64 TA LUGSACEB | EU EN EST 86 NS ENS 
03,20 LE PI TE): A LA RP BE OR E E BOX M PE IE 
8 

9 
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W Tab. IX podane jest zachmurzenie średnie oraz prędkość 
wiatru w metrach na sekundę. Wreszcie w Tab. X obliczone są 
wartości usłonecznienia dla Obserwatoryam Meteorologicznego pod 
Grodziskiem za półrocze drugie 1910 roku. 


Tabela X. 


Usłonecznienie w Obserwatoryum Meteorologicznem 
pod Grodziskiem w r. 1910. 


Miesiące 1910 r. 
Godziny à 3 


lipiec | sierpień wrzesień | paźdz. | listopad grudzień 


| | | 


5.7 3.5 — = | — | — 


10.3 13.3 44 = EN oa 
12.3 19.6 14.1 6.2 +. £ 
13.4 20.6 16.0 10.8 0.6 E 
14.6 2144 | 16.5 13.1 1.7 1.1 
17.4 22,9 16.5 139 | 25 | 49 
16.7 229 | 179 148 | 55 3.9 
176 - 218 | 163 145 58 | 86 
16.3 18.0 148 15.1 55 | 88 
15.8 14.6 15.2 13.9 80 2/14; 
16.2 13.5 15.9 12.7 02 | 0.2 
16.4 | .154 | 188 7.9 PACE SA 
11.9 12.1 | 6.9 1.3 łe = 
4.9 SRO. „80 ZE a ex 
| | | 
Suma . . .| 1880 | 2224 169.3 | 128.2 24.8 18.4 
Średn. dzien | ‘261 72 66 | 40 0.8 0.6 
Liczba dni bez | 
usłoneczn. . 4 4 5 | 9 17 19 
4% usłon. możl. 48 | 55 49 | 41 18 12 


NB. Dane z lipca, sierpnia, września i października 1910 r. według 
heliografu systemu fotograficznego, a za pozostałe miesiące wedłng helio- 
grafu Campbella. 


Sprawozdania Towarz. Nauk, Warsz. Rok IV, 1911. Zeszyt 7. 5 
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CZĘŚĆ TRZECIA. 
Przebieg roczny; wilgotność i opady. 

W Tab. XI przedstawiony jest przebieg elementów meteoro- 
logicznych w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem 
Tabela XI. 

Przebieg elementów meteorologicenych za półrocze drugie 1910 r. 


w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem. 


Ciśnienie powietrza (700 mm +) 


Zachmurze- 
dla 0°C. i + —45 nie (0—10) 
1910 T: 1 5 eh R Fr R i | = ST. TEE T. t 
7a |1p. "MEJ S|5|3 AA LE 
| | 

Lipiec. 47.7478 479|418| 54.8 ; sg. 
Sierpień . 5608 |500 50.1 501 564 80 418) 8|65 |66 57 
Wrzesień. 64.8 |54.8 54.3 54.3 | 65.8 26 456) 4 | 71 | 68 | 48 
Październik. .|57.2 573 57.1 5721671 15 |458| 31 |84 66 | 51 
Listopad . 46.7 |45.7 46.1 458 585 27 |299] 2193 88 | 80 
Grudzień. 51.1 518 68.8 22 |349| 25 | 84 | 85 | 69 


51.3 50.7 


Temperatura powietrza w st. Cols." ul 
1910 r. | CON DETTE ES | a ; | 8 
Ta |1p.|9p.| 8 R | A = = 
PEA EURE R La le || 4 
J | | 
Lipiec. 15.4 | 20.2 |15.4| 16.7 219 | 12.2) 278! 81 | 88| 2 
Sierpień . 14.5 20.8|15,2| 16.5 220 11.8) 29.6 22 | 56| 27 
Wrzesień 10.0 16.8|12,1 128 18.0 8,1. 240 12 00 26 
Pażdziernik 5.1 |10.6) 64! 7.1 117 | 3:4 215 13 —43) 25 
Listopad . 10| 88| 12] 17| 88 |--0.6| 10.0) 16 |—7.6| 26 
Grudzień 1.2] 8,0) 19! 20, 8.9 | 18] 102! 18: |-75) 5 
| | | | | | 4 
| Wilgotność bezwzględna (w mm) wilgotn. wzgl. w# 
1910 r. | EE ERE |. d 8 
Ta Lp. 9 P. [dnia] E E 8 Talp.9p. & 3 
Lipiec. 11.8 11.2 11.6 11.4 160 28 78 1 
Sierpień . 10.6 10.6, 11.3 10.8 159 2 8.0 
Wrzesień 8.8] 9.0] 9.2| 8.8125 8 | 44 c k; 
Pażdziernik. 6.3 7.1 6.7 6.7/ 10.5!" 18 38|25|94 73 92/41 14 
Listopad . 46, 4.9 4.7 4.7 70 16 26 26|92 84 96 72! 9 
Grudzień 48| 5:4 5.1 5194191192 83 16 


I 
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Opad | " Liczba dni z opadem 
1910 r. alga S | lś4_|55 
; | a | 5 [=01>02/21 0% à T =|* tds 

| | — 

Lipiec . . .|156.1445 7 18 | 18 16.0 0(0) | 1(5) | 0! 1) O | 14 
Sierpień . . .| 649122 22| 14 | 14| 11|0|00) 429) | 0! 2! 2 | 8 
Wrzesień . .|550158 2| 12 12 8 | 0/0(0) 00) 1.0) 4 | 12 
Pażdziernik. . | 147113 -4| 6 3 | 0/00) 00) 7/0 1 | 11 
Listopad. . .| 39.1 4.7 16] 18 | 17 1t |6/0(0 0) 2! 2! © 22 
Grudzień. . . | 26.014124] 17 | 10 4 3|0(0) 0,0) BI1 2 | 15 


Prędkość wia- 


Liczba wiatrów 


Ë tra m/sec. 
1910 r. p BST EN 
Ta 1p/9p |N NE E SE S SW W NW) $ 
| NÉS frzforzEoefe=ap ia 
Lipiec . . .|81|42|28] 6 | 7) 8) 0! 4 | 92 | 80 | 16| 6 
Sterpień , . .|85|49]88|0 | 8 6, 1) 1|16|56) 9|1 
Wrzesień > -4 26] 42/26 | 1 | 27 | 28 | 8| 8 | 11 8 | 11 | 8 
Październik. , | 27) 40 3.3 | 7 | 16 18) 4 16! 512) 81-2 
Listopad. . .|48|51| 47] 2 | 0|20 12) 5 82 |18| 6|0 
Grudzień. . .|84 386|406|8 0 9) 7 82 | 15, 0 | 1 


| 


za półrocze drugie 1910 r. Posiłkując się wartościami średniemi 
co do przebiegu ciśnienia barometrycznego i zestawiając (w Tab. 
XII) dane odnośne dla Grodziska i Warszawy (Muzeum), otrzymu- 
jemy na różnicę średnią ciśnień w obu tych miejscowościach 
1,8 mm. Średnia ta wyprowadzona została za miesięcy siedem, od 
lipca 1910 roku do stycznia 1911 r. włącznie. W końcu stycznia 
1911 r. barometr wraz z innymi przyrządami został przeniesiony 
w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem z miejsca pro- 
wizorycznego do nowozbudowanego budynku. Za miesięcy sześć 
od lutego do lipca 1911 r. różnice ciśnień wynosiły średnio 
tylko 1,3 mm. 

Przyjmując, że wyniesienie barometru w Warszawie (Mu- 
zeum) jest 127 m. nad poziomem morza, otrzymujemy dla obser- 
watoryum Meteorologicznego pod Grodziskiem 113 m; wzniesienie 
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Tabela XII. 


Różnice w wartościach ciśnień, temperatury i wilgotności 
między Warszawą (Muzeum) i Grodziskiem (Obserw. 
Meteorologiczne). 


Śr. ciśn. barome- 
tryczne 700 mm + 


Temperatury | 
o RA 


Wilgotność 


bezwzgl. mm |wzledna "fo 


Wilgotność 


MIN .| 8 4 N 8 A Te 5| 8 GE Š 
puje Sia 88 BN 4 |3 = à IS 
GSÉAS|SS ża $ |E 3 (553 

| ea LE|_G (=| 

1910 rok BĘ | | | 
Lipiec . 47.8) 46.2 1.6] 1607) 1804 —10.7|11.4 11.4)  0.0]80, 70/10 
Sierpień 50.1 48.3 18] 160.5) 170,9) —10.4]10.8 10.9 —0.1 |77 72 5 
Wrzesień . . |54.3 525 1.8] 1208) 1809 —10.1| 88 89 —01|80 7% 5 
Październik . |57.2 55.2]2.0| 701] 708 —007] 6.7 6.8 —0.1 |86 84| 2 
Listopad 45.8 441 1.7] 10.7) 203 —0%6] 47 4.8 —01|91 87| 4 
Grudzień . . [518 49291] 200 204! 004] 51 51) 00/92/99 3 

1911 rok = | 
Styczeń 56.9) 55.0 1.9| —19.0) —00.5 — 005] 4.1 41|  0.0|95 90| 5 
Luty. 50.9| 49.4 1.5| —30.7) —80,0 —00.7] 8.5 8.5) 0.0 |93, 88| 5 
' Marzec . 51.8 50.2 11] 801 804 —00.3| 48 4.9 —0.1 | 83| 83 0 
Kwiecień . . |50.5| 49.1 14] 70.1 805 —1°0.4| 58 58 0.0|75 69) 6 
Maj . . . . |513/49,9|14] 140.8) 1507 —10.4] 88 88  0.0[73 70 8 
Czerwiec . . |518,50.5 1.8] 1505, 1706 —2,1| 9.5 95 00172 64 8 
Lipiec . 54.3 53.0 1.8] 170.8 1909 —20.1|10.0.10.4 —0.4 | 66 60 6 


barometru w poprzedniem miejscu prowizorycznem (do końca 
stycznia 1911 r.) było 107 m. nad poziomem morza. 

W Tab. XII ocenić można zarazem różnice między wskaza- 
niami temperatury i wilgotności powietrza między Warszawą (Mu- 
zeum) oraz Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem. 
W Warszawie jest i cieplej (w średniej dziennej w miesiącach let- 
nich do 2°) i suszej (koło 5°/,). Niezależnie od powyższego, podany 
został (w Tab. XIII i XIV) przebieg roczny wilgotności względnej 
i bezwzględnej powietrza na 8 stacyach Sieci Meteorologicznej 
Warszawskiej, za okres dwunastomiesięczny od lipca 1910 r. do 
czerwca 1911 r. Okres ten wybrany został dla porównania z da- 


*) W końcu stycznia 1911 r. barometr wraz z innymi przyrządami 
uległ przeniesieniu. i 
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Tabela XII. 
Przebieg roczny wilgotności względnej powietrza (w °/,) 
na 8 stacyach Sieci Warszawskiej w okresie lipiec 1910 — 
czerwiec 1911 r. 


Średn. mię. | Miesiące 1910 r. 1911 r. Półrocza 


sięczne wilg. | 
względnej |VIIVINIX X XI XI 
wg 


—VI| 


TIM TEE IV NY r 


X — III 


IV—I 
VII 


Aleksandrówka | 92! 94 96 94 94 95] 94 94 93 | 86 83 81] 94 89| 92 
Łęczyca . | 86! 90 94 97,93 95| 95| 94 95| 87 87| 80| 95 87| 91 
Przegaliny | 91 94 91 93 94 95| 95 98 94 | 87 82 84] 96 
Sobieszyn. | 87 91 92 94 91 93 

Silniczka . | 85 87 98 94 90 93 
Piotrków . | 88 90 94 96 95 96 
Łódź . . | 88! 84184195 92 98 


88 
93 86 92 84 80 76| 92| 85 
91 86 91|81 82 82| 91 85| 88 
96| 97) 95|87 85 85| 96 | 88 
98 94 94 85 82 79| 94 88 


12 m. 
a) 7 rano | 
Grodzisk . | 87. 86 90 94 92 94! 96) 94 91 82 79 79| 94 84| 89 


Średn.dla 7r. | 87 | 90|92 95/93 94| 94, 92 98 85! 88 st | 94 s6| 90 


b) 1 po poł. | 

Grodzisk . | 66 58/64 73,84 91 

Aleksandrówka | 69 67 78 |74 85 91| 84 84 81 63 57 57| 83| 69| 76 
Łęczyca . | 66 62/68 7685 90| 92 89 79 64 61 55| 85 63| 74 
Przegaliny | 71 76,67 72:85 90| 91 88 75 65 56 56| 84 65] 74 
Sobieszyn. | 66 65,75 79/85 88| 89 84 76 69 57 57| 84 65| 74 
Silniczka . | 61 56/66 738 82 87|85 81 71 55 55 54| 80 60] 70 
Piotrków . | 67 68/74 76/85 89| 93 90 76 70 67 67|85 68] 76 
Łódź . . |67 67,74 75,85, 88| 83 89 79 65 59 61| 84 67| 76 
Śr. dla 1pop. | | 


c) 9 wiecz. | 
Grodzisk . | 88| 87.87 92/96 92| 96 
Aleksandrówka | 88 92 98 98 90 93| 94| 98| 89 86 81 82| 92 87 89 
Łęczyca . | 86 85 89 95 92 96| 95 93 91 81 82 81| 94 84 89 
Przegaliny | 94 95 88 94 93 94| 95 92 91 84 83 84193 88 91 
Sobieszyn. | 86 88 89 92 91 92| 93 89 90 83 78 82|91 84 88 
Silniczka . | 82| 80 86 91 89 93| 91 83 85) 74|72 80|89 80| 84 
Piotrków . | 87 85 89 93 98 95] 97 94 9B 87) 87 91|94 88 91 
Łódź . . | 84| — 88 98,88 92] 92 92) 90| 88| 81 | 80] 91 —| — 
Śr.dla 9 p. | 87 87.88 938 92 93| 9a 91 89|82 81| 88| 92 85 89 


http://rcin.org.pl - 


je e 


nemi w Obserwatoryum Meteorologicznem pod Grodziskiem, a mia- 
nowicie w celu przekonania się, czy i o ile ilość i stopień nasycenia 
parą wodną jest większy dla atmosfery ponad Grodziskiem w ze- 
stawieniu z innemi miejscowościami w Królestwie Polskiem. 

Z danych liczbowych wynika, że, przynajmniej w okresie 
1910/11, powietrze ponad Grodziskiem nie tylko niewiele odbiegało 
pod względem wilgotności od ogółu stacyi w Królestwie Polskiem, 
lecz że było raczej przeciętnie suchsze od wielu innych okolic (np. 
Łęczycy, Przegalin w pow. radzyńskim ziemi siedleckiej lub 
Piotrkowa), 

Nie od rzeczy będzie tu znaznaczyć, że wpływ t. zw. wilgoci 
gruntowej i wód zaskórnych jest również zasadniczy dla oceny su- 
chości położenia. 


Tabela XIV. 


Przebieg roczny wilgotności bezwzględnej powietrza (w mm) 
na 8 stacyach Sieci Warszawskiej w okresie lipiec 1910 r. — 
czerwiec 1911 r. 


Wartości średnie utworzone według wzoru '/;({a -}- 1 p-} 9p). 


Środk, wię. Miesiące 1910 r. 1911 r.  |Półrocz. e m. 
sięczne wilę. z 5 > | 
bezwzgl. |VIILVIIIX X XIXW I MI HLIV V VI) | | | AD 
w 9 | Dire 

h alP 


Grodzisk  .|11.410,8 8.8 6.7 4.7 51|4.1 3.5 4.8 58 88 95/48 92|7.0 
Aleksandrówka [11.5 11.2 9.2 661371891838 3.4 48 5,9 8.8) 9.6]4.4 "9.4169 
Łęczyca . .|11410.9 9.3 6.949 5942 39 53 62 94 97|51 95173 
Przegaliny .[12512.1 91 6.4 4,5 4.7]3.8 3.2 47 6,2 91 98146 98172 
Sobieszyn .|11211.1 0.6 6.8 46 48/37 32 46 61 89) 98|46 95/71 
Silniczka `. [10.8104 876814750189 34 49/54 83! 9.7|48 89169 
Piotrków .|11.411.1 92/52 4,9 51141 3.6 54 |6.5 9.6 10.4] 47 |9.7|7.2 
Łódź. . (111112 85 6.7.46 49]3.9 3.6 52/63 91 99]48 94|71 
| | | | 
DE NOCY NA wars 


Śr. wilg. bezwzgl. | | | | 
1(r-+1p.-+-9p.) 11.4 11.1 9.1 6.5 46 4.8/3.9 3.5 5.0 61/90 98|4.7 9417. 


| śr. wilg. wzgl. | ; | AE ja FERIE 
1(1r+-1p-j-0p.)| 80 80,83 86 90/92] 92 90 86, 77, 74 a 89 78] 84 
| [| 
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Przechodząc wreszcie do opadów, zaznaczymy, że już od koń- 
ca maja 1910 r. prowadzone były systematyczne notowania wyso- 
kości spadłych opadów; początkowo jednak stosowany był 1 opa- 
domierz systemu Hellmann'a, umieszczony na wysokości 1,0 
metra nad powierzchnią gruntu. 

Okolice Grodziska dają w poszczególnych miesiącach dość 
znaczne różnice w porównaniu z Warszawą i blizko do niej poło- 
żonemi stacyami. Wynika to z poniższej tabelki. 


Tabela XV. 


Sumy opadów w mm. 


| 


EEE 

£ o 2 | 2 g 2 > | A 

1910 rok F FE 2" "| ce 

z. WENERA HORS MA OKA AE 

Warszawa; hp—1 m.| 53 | 127 | 135 | 35 14 | 388 | 25 | 315 87 

PA Sri eu m .\ 44 | 128 | 147 | 27 | 6 | 84 | — | 819 | 76 
Wycinki Osowskie; 

hy = do. | — | 142) 88, 405 1480 | 185) — 98 

Grodzisk; hy=1m .| 98 | 156. 65 55 | 15 | 39 | 26 | 314 | 109 


Chlewnia; h„,=1 m .| 98 | 185 76 50 15 36 | 24 | 309 101 


W miesiącach letnich różnice wypadają bardzo znaczne, zato 
w chłodniejszej porze roku, począwszy od października, są one nie- 
wielkie. Leżące w odległości tylko kilku kilometrów stacye w War- 
szawie i w Marcelinie oraz w Grodzisku i w Chlewni dają bardzo 
zbliżone do siebie sumy opadów. 

Oprócz 1 opadomierza Hell man n’a, ustawionego na wysoko- 
ści 1,0 metra, zorganizowano w końcu października seryę porów- 
nawczych spostrzeżeń pluwiometrycznych, w celu: 1) stwierdzenia 
wpływu, jaki ma wzniesienie nad powierzchnią gruntu, na wskaza- 
nia przyrządu, 2) przekonania się, jakie różnice w wartościach opa- 
dów dają przyrządy o różnych powierzchniach lub obwodach; 
3) wykazania wpływu osłony Nipher'a. Dla tych studyów porów- 
nawczych ustawiono b opadomierzy, a mianowicie: 
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N1 System Hellmann'a (pawierzch- 


nia s= 200 mm”) na wysokości h,= 1,0 
No 2 System hamburski (s=500 mm?) metra nad powierzch- 
No 3 » Wilda z osłoną Nipher'a nią gruntu 


(s =500 mm?) 
N 4 System Hellman ma (s=200 mm’) | na wysokości h,==2,0 
Ne 5 i Wilda z osłoną (s=500 mm?) | metra. 
W ciągu listopada i grudnia 1910 roku otrzymano następu- 
jące sumy opadów: 
Listopad #10 Grudzień 1910 
Ne1 (s—200mm?, h,—1,0m) . 35,2 mm 26,0 mm 


N2 (s=500 mm’, h,—1,0m) .. 35,9 , 27,8 „, 
Ne3 (s=500 mm, h,—1,0m) . 360 , 27,8 ,, 
z osłoną 
JNe4 (s = 200 mme, P= 20m) a302 30,90- 4, 
LNS (s=500 mm, h,=20m) . 37,1 , 30,7 ,, 
z osłoną 
a) wpływ wzniesienia nad pow. gruntu: 
Í Różnica (N. 4 — N. 1) — 10 . + 49 ,, 
| Różnica (N. 5 — N. 3) + 1,1 ,, + 2,9 , 
b) wplyw obwodu opadomierza: 
Różnica (N. 2 — N. 1) + 0,7 , +138 , 
e) wpływ osłony: 
Różnica (N. 3 — N. 2) + 01 ,, + 0,5 , 


Opadomierze wyniesione na 2 metry nad powierzchnią gruntu, 
a także przyrządy o większym obwodzie i opatrzone osłoną, dały 
w listopadzie i w grudniu 1910 roku systematycznie większe 
wysokości opadów; różnice nie przenosiły jednak 0,3 mm dla po- 
szczególnych sum dziennych w ciągu listopada 1910 r. W grudniu 
zaś tego roku różnice były wogóle jeszcze mniejsze, z wyjątkiem 
25-go grudnia w którym był znaczny opad i silny bardzo wicher; 
w dniu tym opadomierz Hellmann'a dał 14,1 mm na wysokość 
1 metra, a 18,1 na wysokość 2 metrów; system Wild'a z osłoną 
Nipher'a dał w tychże warunkach 15,5 i 17,9 mm. 

Zauważyć należy, że rezultaty powyższe nie mogą w żadnym 
razie podlegać uogólnieniom, choćby z racyi niedostatecznego ma- 
teryału spostrzeżeń. Pozatem wiadomo, że w jednem i tem samem 
miejscu dla większych wyniesień nad powierzchnią gruntu sumy 
opadów wypadają często niższe, niż bezpośrednio nad ziemią. 
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Przyczyną tego jest wpływ wiatru, gdy natomiast na szerszem te- 
rytoryum wyżej wzniesione miejscowości mają zazwyczaj większe 
opady. Jako przykład lokalnego wpływu wiatru przytaczamy 
dane dla Warszawy, gdzie na stacyi meteorologicznej przy Muzeum 
obserwowane są wskazania opadomierzy Hellman n’a na balkonie 
(h,==28 m) oraz na dole w ogródku (h, = 1,0 m). 


Tabela XVI. 


Różnice wskazań opadomierzy w Warszawie (Muzeum) 
na wysokości 28 m i 1 m nad powierzchnią gruntu. 


Sumy miesięczne Opad najwyższy 


Różnice 
Warszawa 1910 r. na balk. [w ogród. nabalkon. w ogród. 


h=28 m ħ=1, 0m h—28 m n= 0 m 


Styczeń . 
Luty . 
Marzec . 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 
Wrzesień. . 
Październik 
Listopad 
Grudzień 


SPORE 5446 | 5675 | OC AZ 22.9 


Z danych tych wynika, że samy opadów, mierzone w Warsza- 
wie na wysokości 28 metrów, były w r. 1910 o 23 mm niższe niż 
odpowiednie wartości, otrzymane tuż nad powierzchnią ziemi 
(h, = 1m). Różnica ta odpowiada deficytowi 4°/,. 

Te ciekawe i ważne porównania prowadzone są w dalszym 
ciągu zarówno w Warszawie, jak i w Obserwatoryum Meteorolo- 
gicznem pod Grodziskiem. 

Biuro Meteorologiczne przy 


Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie. 


Sprawozdania Towarz. Nauk. Warsz. Rok IV. 1911. Zeszyt 7, 6 
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2. Pan Z. Weyberg: 
O bromosodalicie glinowosodowym. 


Komunikat zgłoszony dn. 10 Września 1911 r. 


Chlorosodality, oraz sodality siarczanowe i chromianowe 
jak to się widzieć dało z doświadczeń Miiggego!), Morozewi- 
cza?) i autora”), krystalizują się dość dobrze w wyraźnych, acz 
mikroskopowej wielkości, dwunastoscianach rombowych, gdy je 
otrzymujemy przez działanie stopionego chlorku, siarczanu lub 
chromianu sodowego na kaolin w obecności sody. 

Bromosodalitu, pomimo starań bardzo usilnych i wielokrot- 
nych, autor nie zdołał otrzymać w równie dobrych kryształkach, 
Stop nadmiaru bromku sodowego z kaolinem i sodą zawsze daje: 
bromosodalit w postaci mikroskopijnych, okrągłych, optycznie izo- 
tropowych ziarenek. Straciwszy nadzieję otrzymania wyrażnych. 
dwunastościanów rombowych, autor zaprzestał powtarzania w róż- 
nych warunkach syntezy bromosodalitu glinowosodowego i wyko- 
nał rozbiór chemiczny dwu produktów syntezy, dokonanej w wa- 
runkach następujących. 

Starannie na proszek utarta mieszanina kaolinu, sody i brom- 
ku sodowego w stosunku 40NaBr-+ H,Al,Si,0. . HO + Na,CO,, 
stopiona w tyglu platynowym płomieniem palnika Muenekeg'o 
pozostawała w tym płomieniu 25 minut, poczem raptownie została 
ostudzona. 

Thugutt*), opisując otrzymany przez siebie wodzian bro- 
mosodalitu glinowosodowego zwraca uwagę, za Gorgeu), że na- 
leżało by raczej wyodrębniać bromosodalit ze stopu bromku sodo- 
wego przez ługowanie spirytusem, a nie wodą. W celu przekona- 
nia sie, o ile różnić się będzie w zawartości bromu skład bromoso- 
dalitu izolowanego wodą i spirytusem, autor wykonał dwukrotnie 
doświadczenie powyżej wskazane w warunkach ściśle jednakowych, 
o ile na to pozwalały środki jego pracowni. Z jednej poreyi soda- 
lit był wyosobniony wodą, z drugiej spirytusem. Z uwagi Thu- 

1) H, Rosenbusch, Mikroskopische Physiographie. Wydanie 2-gie. 
Tom I-szy, str. 284, 

2) Tscherm. min. Petr. Mitth. Tom XVIII (1899), str. 128. 

s) Sprawozd. z Pos. Tow Nauk. Warsz. Rok I (1908), str, 35 i 130, 

4) Min. Chem. St. Dorpat 1891, str. 20. 

5) Ann. chim. phys. Tom X (1887), str. 145. 
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gutta przypuszczać by należało, że sodalit wyosobniony spirytu- 
sem winien wykazać większą zawartość bromu. Jednakże rozbiór 
chemiczny dał odpowiedź wręcz przeciwną, jak to widzimy z liczb 
następujących: 


1. Si0, 36.2 601 197 czyli 362 601 197 
ALO, Feii 304 1.00 31.1 304 100 
NaO 236 380 1.5 191 307 1.01 
Br 117 146 048 
NaBr 150 148 048 

Cri, RU À RENE 35 
VEN CR z: 
101.4 101.4 

la. SiO, 35.9 594 200 czyli 359 594 200 
AlO, 304 297 1.00 30.4 297 1.00 
Na,0O 930 371 125 184 297 1.00 
Br 11.9 148 0.50 
NaBr 15.8 148 0.50 

HORS on, RP JES AP A 
FA. ve 
100 100 

2. Si0, 375 628 L99 czyli 375 628 1:99 
ALO, 319 312 1.00 319 312 100 
Na,0 238.6 380 121 20.3 327 105 
Br 8.5 107 0.34 
NaBr 110 107 0.34 

DT RCE US mw 

EM „08 i 
100.7 100.7 

2%, Si0, 378 626 200 czyli 378 626 2.00 
ALO, 320 318 1.00 320 818 1.00 
NaO 227 366 1.16 194 313 100 
Br 83 104 0,33 
NaBr, 108 104 0.38 

+ v2h= vy 1008 
NK WAR: 
100 100 


1. Skład bromosodalitu, wyosobnionego ze stopu wodą. 

12, Obliczone ze wzoru 2 (Na;Al,Si,0,).NaBr. 

2. Skład bromosodalitu, wyosobnionego ze stopu spirytusem, 
2a, Obliczone ze wzoru 3(Na;Al,Si,0;).NaBr. 


Trudno przypuścić, aby spirytus mógł działać na sodalit, 
przyczem tak energicznie i do tego aby dawał produkt o stosun- 
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kach stechiometrycznych. Daleko bliższe prawdy jest przypu- 
szczenie, że mamy tu znów przypadek dwu sodalitów powstałych 
w różnych temperaturach, bowiem warunki temperatury—to słaba 
strona wszystkich badań autora, a raczej tej pracowni z której 
skromnych środków korzystać jest w możności. Podobny przy- 
padek zachodzi z siarczanowemi sodalitami !). 

Jeden z sodalitów bromowych, w niniejszem podanych, od- 
powiada przez Morozewicza?) otrzymanemu chlorosodalitowi, 
w drugim stosunek kaolinianu do bromku sodowego jest taki sam, 
jak w wodzianie bromosodalitu otrzymanym przez Thuguttaÿ), 

Dla upewnienia się, że istotnie spirytus tu nie działa odmien- 
nie niż woda, produkt jednego z doświadczeń analogicznych poda- 
nym wyżej podzielony był na dwie połowy: jedna połowa stopu 
ługowana była wodą, druga spirytusem. W obu porcyach sodalit 
wykazał zawartość bromu jednakową, lecz znów inną niż podano 
wyżej, mianowicie 13.2%. Odpowiada to wzorowi 7 Na, AL,Si,0,. 
„4 NaBr. Podobnego składu autor otrzymał bromosodalit litowy *). 

Jak widzimy, bromosodalit glinowo sodowy jest bardzo czuły 
na temperaturę; w palniku gazowym niepodobna otrzymać dwu 
produktów jednakowych. 


Dalsze badania w toku. 


3. Pan W, Sierpiński. 


Przykład funkcyi ciągłej, wszędzie oscylującej, będącej 
różnicą dwu funkcyj monotonicznych. 


Komunikat zgłoszony dn. 16 Września 1911 r. 


Celem niniejszego komunikatu jest podanie prostego przy- 
kładu funkcyi, która jest w przedziale (0,1) różnicą dwóch funkcyj 
ciągłych, monotonicznych, a jednocześnie posiada w tym przedziale 
pantachiczne wahania). 


1) Sprawozd. z Pos, Tow, Nauk. Warsz. Rok IV (1911), str. 220, 

„Wał kef? 

„DATA ÿ 

4) „Syntezy“. Prabe Tow. Nauk. Warsz. NM 1 (1900), str. 14. 

5) Porówn. H. Lebesgue. „Leçons sur l'intégration etc.“ Paris 1904, 
p. 56 — 57. 
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Połóżmy przy wszelkiem rzeczywistem z: 


_læ+1) |z 1 Ea æ—1 Fc 
4(0)-= wio set =) FZ" +: 


on on 
4„(2) = GG DCE s De — One) ; d 
gx) = Ska) h(a) = ) 6,2); 
n—1 n=l 


f(x) = g (x) — h (x). 
Powiadam, że określona w powyższy sposób funkcya f(x) spełniać 
będzie w przedziale (0,1) wszystkie żądane warunki. 
Z definicyi funkcyi % (x) wynika natychmiast, że mamy: 


ÿ(x) = 0 dla x <— 1, 
ę(0)=1--c da—i<r<0 
æ= i1 dla © > 0, 
skąd łatwy wniosek, że jest to funkcya nie malejąca, i że stale 
p(x)| <1. 


To samo daje się powiedzieć o funkcyi (2) = (æ — 1). 

Wobec wzorów (1) wnosimy stąd dalej, że funkcye v,(z) 
i 6,(«), jako sumy funkcyi nie malejących, są same takiemiż funk- 
cyami. Są to, dalej, funkcye ciągłe, jako sumy algebraiczne skoń- 
czonej liczby funkcyi ciągłych. Wreszcie, wobec % (x) | < 1, oraz 
|6(0)| < 1, mamy: 


1 1 
POSER) 


Funkcye g(x) i h(x) sa więc szeregami jednostajnie zbieżne- 
mi funkcyj ciągłych, nie malejących: są one zatem same funkcya- 
mi ciągłemi, nie malejącemi. 
Dowiedliśmy więc, że funkcya f(x) jest różnicą dwóch 
funkcyj ciągłych, monotonicznych. 
Połóżmy 
EEE |-|sj=ęo) .... ©) 
Łatwo dowieść, że mamy 
o(g)=0 dla |s1>>1, 
oraz 


— — 
. 
~ 
W 
= 


p(&)— (0) —|2| dla |z| 41; 


http://rcin.org.pl 


TH UT 


dalej, że przy wszelkich rzeczywistych © i y zachodzi nierówność: 
|PO="0IElIZ=yl. . . à à . (4. 
Nadto, wobec (1) wnosimy, że 
ę(0) = $ (x) — 0 (x), 
skąd, kładąc 
gn 
Pn (£) = Xe e ER L LUS « (6) 
k=1 
będziemy mieli 
Pn (©) = Pn (x) — 6, (w) 
i zatem, wobec (1): 


oo 
(2) = D ga (x) ee KGB 5. AN 
n—1 


Niech teraz q oznacza dowolną daną liczbę naturalną, zaś /—liczbę 
naturalną < 2%. Połóżmy 


l 
Lo = Cr RES LU 7 70e TR (7). 
Niech, dalej, x oznacza jakąkolwiek liczbę rzeczywistą, dla której 
1 i 
|æ — Lol < DAC SRE (8). 


Przy naturalnem k + { będziemy, wobec (7) i (8), mieli: 
Dax — Oj | = | (277 — 224%) — (Bix, — Żur) | > 
> 2|] — k||— Mix — | > |l — k| — 1 z 2—1 >1, 
skąd, wobec (8): 
(22r — 2%) 0, dla k + l. 
Jest więc, wobec (5) oraz (7): 
1 2%: — dv, 
(2) = zy PB — Baj = PORE). 
Stąd, dla z = %: 
i si 
Pa (Lo) = To : 
i zatem, wobec (8) oraz (8): 


© (0) — p (2847 — 2347) | Bar — 23%, | 
Pa (Lo) — FAX) = is ? 98 RZA 3% — , 
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czyli: 
(£o) = p(x) = 24 | & — To | be ARS Une (9). 
Niech n oznacza daną liczbę naturalną. Istnieje oczywiście 
conajwyżej jedna liczba naturalna k < 2", spełniająca przy da- 
nem 4% nierówności: 


Do CE < Po zę 


Jeżeli przy danem n i æ takie naturalne k istnieje, to ozna- 
czymy je przez kn, „. Dla k + Kn, „ będzie oczywiście albo h 
k > ro albo też k < 2"x — z i 
w każdym więc razie 


| k — 2g | > skąd | 2a — rk | > 1 


> mn 
i przeto, wobec (3): 
(2y — 2) = 0, dla kÆ kn, x. 
Będzie zatem, w myśl (5): 
(28m — rken, z) 
i 9n AETS 


Jeżeli zaś liczba k,, „ nie istnieje, to znaczy, że przy wszelkiem na- 
turalnem k < 2" mamy 


p, (1) = 


| 2x — k | > sE. 
skąd, wobec (3) oraz (5) w jednej chwili znajdujemy: 
Pn(x) = 0. 


Jeżeli więc istnieją obie liczby k, „i Kn, »,, to możemy napisać: 


ę (237, — Pl, 2.) — P (2E — Don, a 
1) pu (To) — Pa (£) = = P a) 


Jeżeli istnieje tylko liczba k, „,, to możemy napisać 


Dn SE Pij 2) — my PERN Paen, ky 
2) (r) — Pn (£) = gi % Jess ) 
gdyż wtedy 9, (1) = 0, jakoteż (20 — 2,k,,.,) ==0. Podobnież 
jeżeli istnieje tylko liczba k,, „, to możemy napisać 
p (2 To — Pi A, Le ę (2%"x - z — new, a). 


3B)  a(To) — Pn (£) = Din 


http://rcin.org.pl 


— 1808) == 


Jeżeli, wreszcie, nie istnieje żadna z liczb k,, œ i Æn,z,, to mamy 
4) 9, (Lo) — Pa (T) = 0. 

Niech teraz n oznacza wskaźnik <q. Powiadam, że jeżeli 
zachodzi przypadek 1), to k, „== lt... W samej rzeczy, wobec 
znaczenia liczb k,, x i En, x, oraz wobec (8), mamy nierówności: 

| Dig — 2%, „| < 1, | Pr, — 22, | < 1,| 0 — 2r, |< 1, 
skąd: 
(nhen z — 20, «| = | 2, — PI — 2n, n + 2800 — 200 
<1+1+- | Pefr—u,) | <2 -+I Pgz — zr) | £<3, 
skad 
| ka, a — Ren, x | < DE 
, s To Q2n 
i przeto ln, x = Un, x,, gdyż są to liczby naturalne. Zestawiając 
razem przypadki 1), 2) i 3) możemy powiedzieć, że dla n < q ma- 
my w każdym z tych trzech przypadków: 
pa) pole ZDZ POW, 


gdzie k oznacza pewną (zależną od n, z, £.) liczbę naturalną. 

Stąd, wobec nierówności (4): 

2», mk 93x 
| Pn (Do) — Pr (2) | < Ea Dm | =?.|4—2|, 

co jest oczywiście słusznem i w przypadku 4. 

Mamy więc dla n < q we wszystkich przypadkach: 

On (Lo) rx 9, (£) > — 2", | Lo — L | , 

skąd 
4-1 4—1 q—1 
Fle) — D ra (2) > me": Tę—zt|==—(%4—1).|1,—z|. (10). 
n=l n=l n=l 

Dla n > 4 mamy, wobec (7): 

1 1 

D < 21 < 2x, + Don * 
Liczba 2"-4 jest dla n > q naturalną: liczba k, „, = 2-4 istnieje 
zatem wtedy zawsze i przypadki 3)i 4) są wykluczone. Nadto 
mamy, wobec (7): 


2", — 


Dur Dh w >,0. 
Możemy więc, wobec 1) i 2) napisać: 
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gafa) — pla = PO 6) eu) 


gdzie £ jest pewną (zależną od », x i æ) liczbą rzeczywistą. 
Wobec (2) mamy ẹ (0) = 1, skąd wobec (3) stale | w(z) PSY: 
Jest więc 
ę(0) — #6) > 0, 
i przeto, wobec (11), dla n > q stale 


Pa (Zo) > Pa (2), 


skąd 

oo SE 

2 On (To) > M tria). | SP NETATIAY 

n=q+ 1 n==q-|-1 
Dodając (10), (9) i (12), otrzymujemy wobec (6), dla c—a,|< = 

fw) > f8) + | w — z | 
Stąd: 
1 
fla) > f(r) dla 0<|1—2|<>g, 


co dowodzi, że dla x, zachodzi właściwe marimum funkcyi f(x). 
Wszystkie własności funkeyi f(x) zostały więc dowiedzione. 
Zauważymy wreszcie, że przy pomocy funkcyj g(x) i h(x) 

możnaby z łatwością zbudować funkcyę, posiadającą te same co f (x) 

własności nietylko w przedziale (0, 1), ale w całym obszarze zmien- 

nej rzeczywistej, 


RESUME. 
M-r W. Sierpiński: 
Exemple d'une fonction continue, pantachiquement 
oscillante, qui est une différence de deux fonctions 
monotones. 


Commnnication annoncée 16. IX. 1911. 


Je démontre que les fonctions g(x) et h(x), définies par les 
formules 


CO O0 
g(x) = DĄ Pn (z), h (x) =5 0a (£); 
n=l n=l 
Sprawozdania Towarz. Nauk. Warsz. Rok IV, 1911, Zeszyt 7. 7 
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= MOB" A 


2n 2n 
l ‘ Pn 1 D3nyp __92n]e\. 
Pa (2) = „5, D'or — ek), 6,(x) = FR It x —2?n}), . 
k=1 k=1 
6-1] © 1 |£ ©—1 1 
pa) = | EUL TEED, 0(x) = © Sag EE ER , 


sont des fonctions continues monotones, leur diffćrence ćtant une 
fonction pantachiquement oscillante dans l'intervalle (0,1). 


4. Pan St, Lencewicz: 


Przyczynek do znajomości utworów lodowcowych okolic 
i Miechowa. 


Przedstawił p. J. Lewiński. 


Komunikat zgłoszony dn. 15 września 1911 r. 


Jeżeli utwory lodowcowe w północnej części Królestwa Pol- 
skiego znane są niedostatecznie, to dyluwjum wyżyny Środkowo- 
Polskiej jest prawie zupełnie nieznane. Wprawdzie badania geolo- 
giczne prowadzono tu już przed wiekiem (Staszic), ale zwraca- 
no przedewszystkiem uwagę na utwory starsze, jako ważniejsze ze 
względów przemysłowych i górniczych, a dyluwjum pomijano. Te 
względy ośmielają mnie do ogłoszenia niniejszego drobnego przy- 
czynku, tymbardziej, że na istniejących mapach geologicznych, 
obecność zaobserwowanych przezemnie utworów nie jest zazna- 
czona. 

Pomiędzy zachodniemi przedgórzami gór Kielecko - Sando- 
mierskich a pasmem Krakowsko: Wieluńskim, utwory jurajskie 
tworzą fałdę synklinalną, wypełnioną marglem kredowym, należą- 
cym do piętra senońskiego. Utwory kredowe pokrywa niejedno- 
stajnie gruba, ale do kilkunastu metrów grubości dochodząca war- 
twa loessu. Krozja pożłobiła w nim głębokie wąwozy, nadając. 
krajobrazowi wygląd pagórkowaty, pogarbiony. 

Przedmiotem moich obserwacyi był jeden z największych 
wąwozów, wraz z jego najbliższą okolicą i lieznemi drobnemi wą- 
wozami, wpadającemi do niego. Wąwóz ten zaczyna się pod Przy- 
sieką (gub. Kielecka, pow. Miechowski), ciągnie się w kierunku 
PdPdW przez Miechów (50° 21! 8” szerokości północnej, 37° 40' 2" 
długości wschodniej), aż poza Słomniki, leżące w tymże powiecie. 
Prawie przez całą jego długość płynie rzeczka; najprzód biorąca 
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początek w marglu kredowym w Pstroszycach Miechówka, a po- 
niżej Miechowa Szreniawa, do której Miechówka wpada pod Ko- 
morowem. 

Na mapie Michalskiego, dołączonej do jego pracy +) cały 
zbadany przezemnie teren pokryty jest loessem, tylko na południo- 
wschód od Miechowa, koło wsi Pojałowie, zaznaczono dyluwjum. 
Moje obserwacje wykazały znacznie większą rozciągłość dyluwjum, 
ale Michalski o tym wiedzieć nie mógł, gdyż odkrywki poniżej 
opisane istnieją niedawno. 

Na wydanej o siedem lat później „Mapie geologicznej Kró- 
lestwa Polskiego, Galicji i Krajów przyległych* D-ra J. Siemi- 
radzkiego ?),o ile można się zorjentować przy jej małej podział- 
ce, od połowy biegu Miechówki i wzdłuż Szreniawy aż do Słomnik, 
oznaczone są pokłady środkowego mioceniu solonośnego, po bo- 
kach zaś tego mioceńskiego pasa, zarówno jak i na północ od niego 
loess. Obserwacje moje wykazały znaczniejsze rozprzestrzenienie 
loessu, niżeli „oznaczono na mapie i brak miocenu wzdłuż całej 
Miechówki i części Szreniawy przezemnie zbadanej. Tylko w jed- 
nem miejscu zaobserwowałem glinę trzeciorzędową, a mianowicie 
w położonym o parę kilometrów na wschód do Miechówki—Strze- 
żowie. 

Te dwie prace wyczerpują literaturę, odnoszącą się do opi- 
sywanego terenu. 

Teraz przejdę do opisu poszczególnych odkrywek i obser- 
wacji. Pierwszą odkrywkę w opisywanym wąwozie (będę go na- 
zywał Miechowskim), zauważyłem w Podleśnej Woli, o kilometr na 
południe od tunelu. 

(1)*) Nad dnem wąwozu wznosi się prawie pionowa ściana 
marglu kredowego na 20 metrów wysoka, a szczyt jej wieńczy 
dwa metry gruba warstwa loessu. Wszystkich tego rodzaju od- 
krywek nie będę wymieniał, ogólnie tylko powiem, że w różnych 
miejscach loess dosięga różnej grubości i na różnych poziomach 


1) A. Michalski: Zarys geologiczny strony poludniowo-zachod- 
niej gubernji Kieleckiej. Pamiętnik Fizyograficzny. Warszawa, tom LV, 
rok 1884, 

2) Siemiradzki i Dunikowski: „Szkic geologiczny Królestwa 
Polskiego, Galicji i krajów przyległych*. Pam. Fiz. Warszawa, 1891 rok. 

3) Cyfry w nawiasach są odnośnikami do mapki, gdzie odkrywki 
ponumerowałem w tym samym porządku. ! 
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zalega na opoce. Różnice w wysokościach poziomów marglu, na 
jakich zalega loes, dochodzą do kilkunastu metrów i to nieraz na 
bardzo małej prze- 
strzeni.  Naprzyklad 
na południowo-zacho- 
dnim krańcu Miecho- 
wa, po lewej stronie 
szosy wiodącej do sta- 
cji kolejowej, poziom 
marglu wznosi sie 
o 20 m ponad szosą, 
a na nim dopiero spo- 
czywa loess, zaś po pra- 
wej stronie szosy mar- 
giel kredowy znajduje 
się dopiero na głębo- 
kości 15 metrów, po- 
niżej poziomu szosy. 


Przy drodze do Sie- 
dlisk, w małym wą- 
wozie, leży głaz o śred- 


Pret AR ` INN nicy 1,5 metra; składa 
nes ) sie on z bardzo twar- 

d > / . 
apik Viana N (27 l dego kwarcytu, zlekka 
W uławiconego, z małą 


domieszką drobnych 
$% kwarcowych otocza- 


jun] 


ków. Wygladzona po- 
| >, nss wierzchnia, zaokraglo- 
b ne krawędzie i naroża, 
N ea) | oraz cały wygląd wska- 
(ad We zują na jego narzutowe 
RÓ Be A Y pochodzenie. We wsi 
/ 2 aS 3 ada widziałem więcej po- 
dobnych głazów, ale 

mniejszych. 
Droga z Siedlisk do Strzeżowa (na wschód od wąwozu Mie- 
chowskiego), wiedzie po rędzinie; o kilkaset kroków przed szosą 
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warszawską widać, że 40 cm gruba warstwa rędziny spoczywa na 
marglu kredowym. 
(2) Wyżej na wzgórzu tuż przy szosie za figurą: 
1401141 ADRWE 4 24 94 40,800 
2) piasek kwarcowy zbity z RW otoczaków 
kwarcowych, zabarwiony tlenkami żelaza. Czerwonawy pia- 
sek w niektórych miejscach tworzy konglomerat z otocza- 
RAI EC EME Go. 15, a Ba OO W AO 
Upad PdWW, czyli w kierunku stoków wzgórza. 
Dalej na północ szosa przechodzi obok wąwozu. 
(3) Na prawym (północnym) jego stoku na gruncie 
włościanina Czekaja: 
1) Konglomerat złożony z loessu i wapienia o wy- 


glądzie drobnoziarnistym . . . . . . . . . . . 050m 
2) piasek jasno-szary zbity. . . . . 0,50 m 
3) ił zielonkawy z warstwami PAZ ut, tlęnika: 

mi żelaza. . . . 1,00 m 


4) czarny tłusty ił z  warstowkarni kabat wionemi tlen- 
kami żelaza i pyłem węglowym DM EEE 4 dotych- 
czas) DPP € LE à PIWEM TA OO: 
Garnki lepione z tego iłu PRON bardzo wysoką tem- 
peraturę. Jak świadczą zeznania miejscowych włościan, całą ta 
odkrywka obsunęła się z wyżej położonych części wąwozu. ' 

Parę metrów niżej, na stoku tegoż wąwozu, widoczny jest 
margiel kredowy, a nieopodal duży głaz kwareytowy, prawdopo- 
dobnie narzutowy. Po drugiej stronie wąwozu we wsi, znajduje 
się studnia, przeszło 38 metrów głęboka; mówiono mi, że przy ko- 
paniu jej, iłów nie napotkano. 

Na zachód od miasta Miechowa, vis à vis rządowego składu 
monopolowego, kończy się wąwóz Podmiejskowolski. W pobliżu 
wylotu tego wąwozu, po obydwu jego stronach odsłonięto sztucz- 
nie utwory plejstocenu. 

(4) Na północnym stoku znajduje się cegielnia p. Włodar- 
czyka, gdzie widoczne są RCA SZEŃ 

1) gleba PRV) ; PR RE 0,20 !) 


1) €©yfry oznaczają grubość w metrach, Nie roszczą sobie one by- 


najmniej pretensji do absolutnej ścisłości, gdyż w wielu miejscach ściana 
odkrywki była pionowa i grubość określalem jedynie na oko. 
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AY JOOBE aa i «0.0. .2,5—8,00 


3) ił zielonawy z site Let AT 
mi, zabarwionemi tlenkami żelaza . 

4) glina piaszczyta z pofstäowanemi © czerwone- 
mi i zielonemi warstewkami . 

5) piasek cienko warstwowany AEE E z bon 
brunatną, falisto ułożoną . AOR 

6) drobny, biały piasek, posiońić p API 
z otoczakami kredowemi i granitowemi 


Warstwy tej dotychczas nie wyczerpano. Warstwy: oznaczo- 


ne cyfrą 4, stopniowo przechodzą w warstwy 5. 


(Bb) Po drugiej stronie wąwozu na jego stoku południowym, 
poniżej szosy Wolbromskiej, znajduje się cegielnia p. Szarka, 
w której na znaczuej przestrzeni odsłonięto pokłady plejstocenu. 


Na południowej ścianie kopalni widoczna jest: 
1) gleba 
2) loess 
3) ił zielonkawy. ; 
4) glina brunatna SAGER ERN > ; 
5) ił zielonkawy tłusty warstwowany . 
6) falista warstwa czerwónawego piasku . 


7) glina piaszczysta, silnie żelazista z cienkiemi (2—4 


cm) warstewkami piasku pofałdowanemi i im niżej, tym 
grubszemi. Trafiają się otoczaki granitowe . 
8) piasek jak pod cyfrą 6 


9) biały drobny warstwowany BŚ zaptzornien 


z warstewkami otoczaków kredowych. Oprócz nich zdarzają 
się, ale rzadziej, kawałki kwarcytów, krzemieni i otoczaki 
granitowe. Srednica otoczaków kredowych nie przenosi 


2 cm, otoczaki granitowe czasami dochodzą wielkości pięści. 


10) ciemna glina z głazikami kwarcowemi i granito- 
wemi (rappakiwi) . è 

11) opoka kredowa. 

Warstewki piasku i żwirku upadają na północ. 


0,20 
4,00 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 


1,00 


0,25 


8,00 


0,40 


Na wschodniej ścianie kopalni, znacznie niższej niż poprzed- 


nia występuje: 
1) gleba 
2) loess. 
3) glina kanalia z kak 


http://rcin.org.pl 


0,20 
2,50 
1,00 


— 313 — 


4) biały drobny piasek cienkowarstwowany, naprze- 
mian z warstwami otoczaków z marglu kredowego, te ostat- 
nie tworzą warstewki 20 i więcej centymetrów grube. . . 15 
Głębiej nie dokopano się dotychczas. 
Na południowej ścianie kopalni, będącej jednocześnie stokiem 
wąwozu, od strony wewnętrznej t. j. północnej, widać: 
1) 10688 03,4. + ę m az ZAŁUO 
2) glina Heninga% z Sare piaszdzystęmi 141047 300 
3) piasek biały warstwowany przekątnie, z nielicznemi 
otoczakami granitowemi, krzemiennemi i kredowemi (nie- 
przekopany). . . . « = 0 
(6) O 200 metrów Re na PEU na AM de 
ku tegoż wąwozu zalegają YA MY 


MAlOBSSAWAJ 05. u . 4,00 
2) glina warstwowana szara le 15 — 20 em), AR 
mian z warstwami piaszczystemi. . . . . . . . . . 1,25 


3) opoka kredowa. 

W roku ubiegłym pomiędzy tą odkrywką a opisanemi po- 
przednio cegielniami, odsłonięta była część stoku, na którym wi- 
doczne było wyklinowanie się białych piasków na zachód. 

(7) Po drugiej stronie szosy Wolbromskiej, przy cegielni p. 
Gurbiela, odsłonięto loess, gliny szare i piasek, tego ostatniego jest 
tu jednak niewiele. 

(8) O kilometr na wschód od tych cegielni przy szosie Kra- 
kowskiej, jest cegielnia p. Kwapińskiego. Na głębokości 5 me- 
trów, do jakiej dotychczas dokopano się, zalega wyłącznie loess. 

Z Miechowa posuwałem się na południe najprzód wąwozem 
Miechówki, a po zlaniu się jej z Szreniawą, wędrowałem do Słom- 
nik przez Kamieńczyce, Jaksice doliną Szreniawy. W kilku od- 
krywkach widocznem było zaleganie loessu na opoce kredowej, 
w różnych miejscach na różnych poziomach. 

(9) Piaski warstwowane w dalszym ciągu występują we wsi 
Kacicach, położonej o 11 wiorst na południe od Miechowa. W głę- 
bokim wąwozie, na rozkopanym stoku zalegają: 


mig: RU RP OR ET, MOE EAP à | 
2) szara glima. . . . 1,00 
3) glina naprzemian z T IC i ahaks 
mi kredowemi . . . INPI 1 MORT 470,00 
4) piasek bialy ardt at RC ar Ft, Ve COD 
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5) warstwa otoczaków kredowych z bułami kwarcyto- 
wemi. U góry otoczaki cieńsze, u dołu grubsze . . . . 0,50 
6) drobny, biały, cienkowąrstwowany piasek z dwoma 
warstwami (po 30 cm każda) otoczaków kredowych i kilko- 


ma cieńszemi warstewkami. . . . SEE OS dev] 22:00 
7) warstwa otoczaków HAS PAŁ . 0,40 
8) drobny, bialy, cienkowarstwowany WOLĄ (dotych- 

czas nieprzekopany) . . . . 002,00 


Oprócz ogromnej ilości ołotzakó ARS aa się 
tu, choć rzadziej, otoczaki granitowe, zarówno jak krzemienne. 

W położonym na północ od tej odkrywki Wydmuchowie, 
w 11,5 m głębokiej studni nie dokopano się wody, gdyż nie prze- 
kopano białych drobnych piasków. 

(10) Na wschód od opisanej odkrywki, po prawej stronie dro- 
gi wiodącej do Prędocina, naprzeciwko dworu: 


1) gleba « . =. 4 at ają Tw OAOZ, 
2) piaszczysty cts KAN da ama RTE a an AON 
3) piasek warstwowany z otoczakami kredowemi . . 0,75 


(11) Jeszcze bardziej na wschód, w pobliżu szosy Krakow- 
skiej, w odkrywce dostarczającej gliny do cegielni: 


POETA Usa >> à . 4,00 
2) glina z glazami gr AZ sko wst salach niekiady 
wielkością głowę ludzką. . . . 294203100 


Przy ścieżce z Kacie do Somut widogzui jest szara glina 
ze żwirkiem kredowym. 

(12) Dalej w pobliżu Słomnik, na południowym stoku wzgó- 
rza za cmentarzem, na lewo od drogi wiodącej do miasteczka, jest 
niewielka odkrywka, a w niej widoczne: 


I loas Z 2 = wu SA . 2,00 
2) warstwa zwietr nie wapienia R AS ego z oto- 
czakami kredowemi i granitowemi . . . . . 0,80 


3) piasek z warstwami otoczaków Kiedowirch. w edida 
których ciągną się pasemka zabarwione tlenkami żelaza. . 1,20 
4) ił zielonawy z żółtawo-czerwonemi warstewkami . 1,00 
5) drobny, biały warstwowany piasek z otoczakami 
kredowemi, ułożonemi w ść! i zabarwionemi niekiedy 
na 20110 4 Ara iż y Da aL, 
W tej omtktalej + warstwie DT aiz Hahn se 
cytu większy od pięści. 
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(13) Droga w dalszym ciągu biegnie po gliniastej dolinie, 
a przy samym mieście, po lewej jej stronie widać: 

EGW o Ea 

2) glina szara . . TE, D 

3) margiel kredowy UREA na , wok: 

Na poludnie od Slomnik pod miastem przeplywa Szreniawa, 
na północnym prawym stoku jej doliny kopią biały piasek z otocza- 
kami marglu kredowego, który przykrywają tu gliny i loess (14). 
Na południowym stoku loess bezpośrednio spoczywa na opoce, 
wzniesionej o kilkanaście metrów ponad poziom rzeki. 

(15). Jeszcze bardziej na południe obok wspinającej się na 
wzgórze, drogi do wsi Niedźwiedź, stoją dwie cegielnie. Odkrywki 
ich mające do 5 metrów wysokości wykazują jedynie loess. 

(16). Dalej pod wsią Niedźwiedź droga opuszcza się do po- 
przecznego wąwozu (uboczny Miechowskiego), zwanego tu „ko- 
rytkiem“, na dnie którego znajduje się również piasek z otoczaka- 
mi kredowemi. 

Zestawiając wymienione wyżej odkrywki, zauważymy, że 
utwory lodowcowe w nich widoczne, ciągną się nieszerokim pa- 
sem w kierunku północno-południowym. Ogólną ich cechą są stop- 
niowe przejścia pomiędzy warstwami górnemi gliniastemi, a dol- 
nemi — piaszczystemi. 

Z powyższego wyprowadzić możemy następujące wnioski 
charakteru ogólniejszego. 

Opoka kredowa została rozmyta przed pokryciem przez utwo- 
ry lodowcowe, które zalegają na bardzo nierównej jej powierzchni. 

Utwory lodowcowe zostały zmyte z wyższych poziomów opo- 
ki kredowej; tam gdzie opoka kredowa wznosi się wyżej, spoczywa 
na niej bezpośrednio loess. Niekiedy u podstawy loessu zalegają 
konglomeraty loessowo-marglowe. 

Utwory lodowcowe są zazwyczaj złożone z warstw piasku, 
z podrzędnemi warstewkami otoczaków kredowych, z nielicznemi 
otoczakami ze skał krystalicznych; piaski warstwowane są pokryte 
przez gliny lodowcowe z głazami, na których dopiero spoczywa 
loess. 

Utwory lodowcowe zachowały się na powierzchni marglu 
kredowego wązkim pasem o kierunku północno-południowym, być 
może odpowiadającym jakiejś preglacyalnej dolinie na powierzchni 
kredy. 


Sprawozdania Towarz, Nauk. Warsz. Rok IV. 1911. Zeszyt 7. 8 
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W zakończeniu poczuwam się do miłego mi obowiązku zło- 
żenia serdecznego podziękowania Szanownemu P. Profesorowi 
J. Lewińskiemu za rady i wskazówki, jakiemi mnie sowicie 
darzył w czasie opracowania niniejszego komunikatu. 


Z pracowni geologicznej 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. 


RESUME. 
Mr. St. Lencewicz: 


Contribution à la connaissance du diluvium aux environs 
de Miechów (gouv. Kielce). 
Communication annoncée 15, IX. 1911. 


Présentée par M. J. Lewiński. 


L'auteur décrit quelques coupes par les dépôts diluviens des 
environs de Miechow qui démontrent qu'aux environs de cette ville 
la surface des marnes cretacées a été fortement érodée avant la sédi- 
mentation des dépôts quaternaires qui apparaissent à des niveaux 
différents. Pres de Miechów passe un ravinement de la craie, et 
les dépôts glaciaires n'apparaissent que dans ce ravinement, tandis 
que les parties plus elévées de la craie ne sont récouvertes que de 
loess qui récouvre dailleurs également les couches glaciares du ra- 
vinement de Miechów. 

Les couches glaciaires proprement dites sont représentées par 
des sables stratifiés, avec des bancs intercalaires de galets de marne 
crétacée, avec de rares galets de roches cristallines. Ces sables, peut 
être partiellement préglaciaires, soit récouverts par des argiles 
glaciaires à blocaux de roches cristallines, révetues à leur tour par 
des assises de loess. 

Laboratoire géologique 
de Musée d'Industrie et d'Agriculture de Varsovie. 


5. Panowie J. Czarnocki i J. Samsonowicz. 


O górnym dewonie na g. Miedziance. 
Komunikat zgłoszony dn. 4 Października 1911 r. 
Przedstawił p. J. Lewiński. 


Oddawna znana z kopalni rud miedzianych g. Miedzianka 
leży w odległości 8 — 9 wiorst na Z. Pn. Z. od Chęcin. Góra ta 
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wchodzi w skład południowego skrzydła siodła Checiñskiego i znaj- 
duje się w tem miejscu, gdzie utwory paleozoiczne ku Z. i Pd. za- 
padają pod utwory mezozoiczne!). Przytem Miedzianka stanowi 
najbardziej wysuniętą na Z. wychodnię utworów paleozoicznych 
w górach Kielecko-Sandomierskich. 

Według Güricha?) główny massyw góry składa się z wa- 
pienia środkowo dewońskiego, z którego Gii rich wymienia Fasci- 
cularia caespitosa Groldf. i Striatopora cristata Blum. (Frech). 


W roku przeszłym zauważyliśmy, iż budowa stratygraficzna 
Miedzianki jest w rzeczywistości bardziej złożoną. Na południo- 
wo-zachodniej stronie góry odkryliśmy warstwy, należące do dol- 
nego i górnego pięter górnego dewonu, a mianowicie 1) wapień 
Kadzielniański, 2) wapień cheilocerasowy i 3) łupek clymeniowy. 

Jasno-szary wapień Kadzielniański Miedzianki pod wzgle- 
dem petrograficznym podobny jest do wapienia Kadzielni i zawie- 
ra następującą faunę: (I) 

Alveolites ramosa (2) F. A. Roem. 
Cyathophyllum sp. 
Phillipsastraea Roemeri V. et. H. 
Hallia prolifera F. À. Roem. 
Tentaculites sp. 
Crinoidea gen. 
Productella Herminae Frech. 
k. sp. 

Stropheodonta sp. 
Spirifer cf. tenticulum M. V. K. 

5 simplex Phill. 

* sp. 

A punctatus Zeuschner. 

M zickezack F. A. Roem. 
Martinia inflata Schnur. 
Athyris concentrica L. v. B. 
Atrypa reticularis L. 

,  aspera Schloth. 


1) JL. Co6ones%»: „06% o6mems xapakrepb rekronnkn Kbrenxo- 
Cauxomnperaro Kpawa“. BapmaBa 1911. 

2) G. Gürich: „Das Palaeozoicum im polnischen Mittelgebirge“. 
Ban, Huu. Muu. O6m. C.IIB, 
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Atrypa desquamata Sow. 

„  bifidaeformis Tschernyschew. 
Rhynchonella cuboides Phill. 
Dielasma Whidbornei Dav. 
Conocardium sp. 

Cypricardia cf. lamellosa Goldf. 
Pleurotomaria sp. sp. 
> cf. laevis F. A. Roem. 

Murchisonia sp. 
Naticopsis obliqua? Trenk. 

x sp. (inflata? F. A. Roem). 

3 sp. (aff. piligera Sand.). 
Naticodon excentricus F. A. Roem. 
Kuomphalus cf. planorbis D'Arch. et Vern. 
Macrochilina aff. elongata Phill. 
Manticoceras intumescens Beyr. 
Cyphaspis sp. 
Entomis sp. 
Dipterus? sp. 

Godnym uwagi jest fakt, iż Manticoceras intumescens wy- 
stępuje równocześnie z Rhynchonella cuboides, a więc tak, jak to 
ma miejsce w Grund (Harz). 

Wapień cheilocerasowy pod względem petrograficznym nie- 
wiele się różni od Kadzielniańskiego; fauna jego jest następująca: (II) 

Discina sp. 
Productella sp. (Herminae? Frech), 
Spirifer Archiaci Murch. 

5 aperturatus 5chloth. 
Athyris concentrica L. v. B. 
Atrypa desquamata Sow. 
Pentamerus galeatus Dalm. 
Leiorhynchus ogwelliensis Barr. 


* cf. Cracoviensis Gür. 
Rhynchonella acuminata Mart. 

„A pugnus Mart. 

z sp. 
Buchiola sp. 


Conocardium cf. Beushauseni Drevermann (Sobolew). 
Pleurotomaria cf. bifida Sand. 
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Naticopsis sp. 
Orthoceras sp. sp. sp. 
Orthoceras sp. (aff. striolatum H. v. Meyer). 
Cyrtoceras sp. 
Poterioceras cf. subfusiforme Miinst. 
Tornoceras simplex Sandb. 
Cheiloceras Verneuili Miinst. 
A circumflexum Sand. 

Osobno znaleźliśmy Cheiloceras cf. curvispina Sand. 

Powyższa fauna posiada najwięcej podobieństwa z fauną 
warstw dolno-cheilocerasowych Karczówki!). Warstwy te wyła- 
niają się na wschodnim zboczu góry w dwóch miejscach: na po- 
łudnie i północ od szosy, prowadzącej z Kiele na Karczówkę. 
Przypuszczenie p. D. Sobolewa co do dolno-cheilocerasowego 
wieku tych warstw potwierdza fakt, iż w drugiem ze wspomnia- 
nych miejsce (na północ od szosy z Kielc, na hałdach studni, o któ- 
rej mówi Gürich w „Palaeozoicum*) znaleźliśmy prócz fauny, opi- 
sanej przez Giirich'a, Praecardium vetustum Hall. 

P. D. Sobolew porównywuje dolno-cheilocerasowe war- 
stwy Karczówki z takiemiż warstwami £agowa. Fauna ostatnich 
posiada z fauną cheilocerasowych warstw Miedzianki następujące 
wspólne formy: 

Leiorhynchas ogwelliensis Barr. 

Orthoceras sp. (aff. striolatum H. v. Meyer). 
Poterioceras cf. subfusiforme Miinst. 
Tornoceras simplex Sandb. 

Cheiloceras Verneuili Münst. 

Cheiloceras circumflerum Sandb. 


Mówiąc o warstwach cheilocerasowych, nie od rzeczy będzie 
wspomnieć, iż na północno-wschodnim zboczu Kadzielni, w stro- 
pie wapienia Kadzielniańskiego występują warstwy wapienia 
iłupków z bogatą, na razie nie określoną fauną, która, według 
przypuszczenia p. D. Sobolewa, możliwe, iż okaże się cheiloce- 
rasową. 

1) JĄ. Co6oneB%: „O jameuackom» apych Khbseqko-Can;xoMapcka- 


ro kpata*. Odbitka z ,Exerox. no Teonor. m Mumep. Poccin*, T. XLII, 
BAN, 1 — 2, 
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Warstwy clymeniowe są reprezentowane na Miedziance przez 
ciemno-czerwone mocno sprasowane łupki, w których udało nam 
się znaleźć: (III) 

Amplexus tenuicostatus Mstr. 

Amplecus sp. 

Aulopora serpens Gf. 

Orthoceras sp. 

Oxyclymenia undulata ? Münst 

Clymenia sp. (przekrój poprzeczny przypomina Cly- 
menia Buchi Wedek. 

Clymenia siriata Münst. 

Chetloceras sp. 

Sporadoceras discoidale? Wedek. 

Clymenia striata Miinst., najliczniejsza w kolekcyi, jest po 
raz pierwszy dopiero znaleziona w górach Kielecko-Sandomier- 
skich, chociaż p. D. Sobolew uprzejmie nam zakomunikował, iż 
znalazł Clym. striata w świeżo zebranej faunie w kopalni gliny 
cegielni Siekluckiego w Kielcach. 

Dla dokładnego określenia warstw clymeniowych zebraną 
faunę niemożna uważać za dostateczną. Jednak, z powodu obec- 
ności w niej Cheiloceras, możliwe, iż prawidłowiej byłoby uważać 
warstwy powyższe za dolnoclymeniowe, tembardziej, iż Giirich 
przytacza Oryclymenia undulata z jednych warstw z Cyrtoclyme- 
nia Humboldti. 


Profesorowi W. Amalickiemu za udostępnienie korzy- 
stania z lokalu i pomocy naukowych gabinetu geologicznego [n- 
stytutu Politechnicznego i p. D. Sobolewowi za pomoc i cenne 
wskazówki przy określaniu i opisywaniu kolekcyi składamy ni- 
niejszem podziękowanie. 


RESUME. 
M-r J. Czarnocki et Samsonowicz: 


Le dóvonien supórieur de Miedzianka dans les montagnes 
de Kielce-Sandomierz. 


Commun ication annoncée 4. X. 1911. 


Présentée par M. J. Lewiński. 


Miedzianka est une montagne où les couches primaires des mon- 
tagnes de Kielce-Sandomierz sont le plus avancées vers l'ouest. 
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G. Giirich!) cite de là: Fascicularia caespitosa Goldf. et Stria 
topora cristata Blum. Nous y trouvâmes des couches du dćvonien 
supérieur, à savoir: l-le calcaire corallien de Kadzielnia (l'étage 
frasnien), I-le calcaire à Chetloceras et III — les schistes à Clymć- 
nies (l'étage famennien). 

La faune de ces horizonts est spécifiée dans le texte polonais 
par les chiftres (I), (IT) et (II). - 

Pour le calcaire de Kadzielnia on doit signaler que Mantico- 
ceras intumescens se trouve à côté de Rhynchonella cuboides. 

La faune des couches à Cheiloceras (II) ressemble à celle de 
Karczówka qui d’après M. D. Sobolew?), appartient a l'hori- 
zon inférieur à Chetloceras. M. D. Sobolew compare les cou- 
ches de Karczówka aux celles de Łagów. Les faunes de Łagów 
et de Miedzianka contiennent des fossiles communs, à savoir: 

Leiorhynchus ogwelliensis Barr. 
Orthoceras sp. (aff. striolatum H. v. Meyer). 
Poterioceras cf. subfusiforme Münst. 
Tornoceras simplex Sandb. 
Cheiloceras Verneuili Münst. 

A circumflewum Sand. 

Les schistes à Clyménies appartiennent probablement aux 
couches inférieures à Clyménies ce qui est indiqué par la présence 
de Cheiloceras, et la circonstance que, selon G. Gürich, Oxy- 
clymenia undulata se trouve dans les mêmes couches avec Cyr- 
toclymenia Humboldti. 


1) G. Giirich. „Das Palaeozoicum im polnischen Mittelgebirge“, Ban. Hmn. 
Manu. O6m. COB. 1896. 

2) D. Sobolew: ,L'étage famennien de la chaîne de montagnes de 
Kielce-Sandomierz*. 1911. 
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